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المفهوم الأول: الخلية كنظام المفهوم الثانى: الجسم كنظام 


المفهوم الثالث: الطاقة كنظام 


مشروع الوحدة: نظام داعم 


حقائق علمية درستها 


ه يشيرمصطاح النظام إلى طريقة فعل شىء ما. 
ه يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة تتكون من أعضاء تعمل معًا مثل: الجهاز الهضمى والجهاز العضلى. 
٠‏ يحتوى النظام على أجزاء مختلفة تعمل معًا بطريقة معينة. 0 


من أمثلة الأنظمة الى تعمل معالدعم حياة الإنسان 


جمع العلماء للمعلومات عن الأجزاء المختلفة من النظام . 
كن 
1 
الخلية كنظام الطاقة كنظام 
© يتكون جسم الكائن الح من خلايا © يتكون جسم الإنسان من عدة ه تتكون الدائرة الكهربية من مجموعة 
مختلفة والتى تعد أحد الأنظمة أجهزة مختلفة تعمل معًا للحفاظ عناصرمتصلة مع بعضها فى مسار 
المنشيرة جَدَاء على حياة الإنسان؛ لذا يعتبرجسم مغلق لنقل التيارالكهرى وتشغيل 
« تتكون الخلية من عضيات مختلفة الإنسان نظامًا. الأجهزة؛ لذا تعتبرالدائرة الكهربية 
تعمل معًاللحفاظ على بقاءالخلية. © عند حدوث خلل فى جهاز واحد نظامًا. 
© يستخدم العلماء الميكروسكوب لجمع سوف يتأثرعمل الجسم (النظام) © يمكننا تصميم دائرة مغناطيس كهرى 
المعلومات عن تلك الخلايا. بأكمله. تستخدم لقفل الأبواب إلكترونيًا. 
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٠‏ يعد جسم الإنسان نظامًا كبيرًا يتكون من العديد من الأنظمة الصغيرةء 
وأصغرها الخلية. 
ه يتعامل رواد الفضاء مع الظروف البيئية المتغيرة. مثل الجاذبية التى قد 
تكون قاسية على أجسامهم؛ لذا يجب عليهم: 

- إجراء فحوصات طبية للتأكد من أن أجسامهم بصحة جيدة . 

-عمل برنامج تدريى متكامل لتأهيلهم بدنيًّا للقيام بالمهمة. 


ماذا سنتعلم ف هذه الوحدة؟ 
1- وصف الخلية والتعرف على وظيفة كل جزء بداخلها. 2 الأجزاء التى تعمل معًا لدعم حياة الإنسان. 
3- كيفية استخدام الأدوات المختلفة - مثل المغناطيس أو مصادرالطاقة - لتصميم نظام كهرى يسمى بالدائرة الكهربية. 


لي 2 مسي 


أهداف المفهوم 


بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم: يجب أن يكون التلاميذ قادرين على: 

ه جمع الأدلة التى تدعم فكرة أن الكائنات الحية تتكون من مجموعة من الخلايا. 

ه تطويرنموذج لوصف وظيفة الخلية ككل ومساهمة أجزائها فى القيام بهذه الوظيفة بشكل عام. 

ه مناقشة مبنية على أدلة أن الكائنات الحية تتكون إما من خلية واحدةء وإما من العديد من الخلايا. 
ه المقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. 


الوحدة الأولى ‏ المفهوم الأول: الخلية كنظام 
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يتعرف التلاميذ الخلية كنظام صغير لا يُرى بالعين المجردة. 


حدات بناء الكائنات الحية 


يميزالتلاميذ بين أشكال وأحجام بعض أنواع الخلايا. 


تعرفه عن الخلية كتظام؟ 


يفكر التلاميذ فى سبب اعتبار الخلية نظامًا. 


احتياجات الخلية 

يتعرف التلاميذ الاحتياجات الأساسية للخلية. 

تاريخ موجز عن الخلية 

يتعرف التلاميذ بعض الاكتشافات الأولية المرتبطة باكتشاف الخلايا. 
البحث العملى: استخدام الميكروسكوب لرؤية الخلايا 
يتعرف التلاميذ كيفية التخطيط وإجراء بحث باستخدام الميكروسكوب. 


مكونات الخلية 


يفسرالتلاميذ بالأدلة العلاقة بين تركيب ووظائف نظام الخلية. 


البكتيريا 


غشاء الخلية 


نواة 


- كائنات وحيدة الخلية 


: - كائنات عديدة الخلايا- 


: العضية - السيتوبلازم - 


وظائف مكونات الخلية 


يستخدم التلاميذ أدلة لوضع تفسير يصف وظائف مكونات الخلية. 


غشاء بلازمى - النسيج - العضو 


- جدارالخلية 


- الميتوكوندريا 


: - التنفس الخلوى 


مقارنة الخلية النباتية بالخلية الحيوانية 


يتعرف التلاميذ وظائف عضيات الخلية والمقارنة بين الخلية النباتية والحيوائية. 


- البلاستيدة الخضراء 


- الشبكة الإند وبلازمية 


: - جهاز جولجى 


المشروع: تخطيط مدينة كتموذج للخلية 


يستخدم التلاميذ نموذج المدينة لتشبيه وظائف تراكيب الخلايا 


البحث العملى: بناء مدينة كتموذج للخلية 


دم التلاميذ تفسيرات علمية عن السؤال الرئيسى فى بداية المفهوم: (ها الخلية؟) 


لتطبيق العملى (/511:1) المهن وعلم الخلايا 
التلاميذ فى التطبيقات المهنية الأخرى للطرق التى يستخدمها علماء 
الخلايا. 


مراجعة: الخلية كنظام 


بقوم التلاميذ بتلخيص ها تعلموه عن الخلية وتركيبها ووظائف مكوناتها. 


أستطيع مشاركة الأفكارالتى 
لم أتأكد منها بعد. 


يمكننى التأمل فى مساهمات 
الأفراد فى المجموعة. 


أستطيع أن أتوقع النتائج 
الممكنة لحدث ها. 


أستطيع تحديد موثوقية أحد 
المصادر. 


الدرس الأول 
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ه يعد جسم الإنسان نظامًا كبيرًا يتكون من أنظمة فرعية أصغر (أجهزة ) مثل: الجهازالهضمى» والجهاز التنفسى 
والجهازالعصبى. 
ه المخطط التالى يوضح أنظمة جسم الإنسان من الأكبرإلى الأصغركما يلى: 


أجهزة ايا 
(نظام كبير متكامل) (مثل: الجهاز الهضمى) (مثل: المعدة) 5 (أصغر أنظمة الجسم) 


3 ما الخلية؟ 


٠‏ تعتبر الخلايا هى وحدات البناء الأساسية لأجسام الكائنات الحية. 
© الخلنية وحدة بناء الكائن الحى . 


ه تؤدى الخلية جميع الوظائف الحيوية التى تحتاج إليها الكائنات الحية لتعيش. مثل: النمو والتكاثر وتعويض الخلايا التالفة. 


© توجد الخلايا فى أجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا مثل الإنسان والنبات والحيوان. وتوجد أيضًا فى أجسام 


الكائنات الحية وحيدة الغلية مئل البكقيريا: 1 
حجم الخلية f‏ د 
ه حجم الخلية صغير جدًا ولا يمكن رؤية معظم الخلايا بالعين المجردة. وتتطلب رؤيتها کی 
أ 
استخدام أجهزة خاصة مثل الميكروسكوب. 54 

ميكروسكوب 


٠‏ الأشياء غيرالحية مثل الماء والهواء والتربة لا تتكون من خلايا. 
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ه ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارتين الآتيتين: 


1 - تشترك أجسام جميع الكائنات الحية فى وجود الخلايا. ) ) 
2 - لا يختلف حجم الخلايا فى جميع الكائنات الحية. ) ) 


© الخلية كوحدة بناء 

٠‏ الخلية هى أصغروحدة أساسية للحياةء ومسئولة عن جميع العمليات الحيوية؛ لذا تعتبرالخلايا وحدات بناء للعديد 
من الكائنات الحية المختلفةء أو وحدات بناء الحياة على سطح الأرض . مثل المكعبات التى نستخدمها لتصميم 
العديد من الأشكال المختلفة . 

ه تختلف الكائنات الحية عن بعضهاء ولكنها تشترك فى شىء واحد, هو أنها جميعًا مكونة من خلية واحدة أو أكثر. 


أوجه الاختلاف بين الخلايا 


خلايا نباتية 

2- حجم الخلايا: معظم الخلايا صغيرة للغاية وبعضها كبير فمنها: 
خلايا كبيرة جذا 

مثل: خلية بيضة الطائر. 

» تحتوى بيضة الطائرعلى خلية واحدة فقط. 
خلايا صغيرة 

مثل؛ الخلايا النباتية والحيوانية. 

٠‏ يتراوح طول الخلايا النباتية والحيوانية الشائعة بين 0.005 و0.1 مم. 
خلايا صغيرة جدا 


فثل: خلايا اليكتيزيا. 
© عادة ما تكون خلايا البكتيريا أصغر حجمًا من الخلايا النباتية والحيوانية. 


٠‏ يمكن رؤية الأشياء التى يبلغ طولها ما يقرب من 0.1 مم بالعين البشرية المجردة ولكن نحتاج إلى ميكروسكوب لرؤية 


الخلايا الأصغرمن هذا الطول. 


© نمو الكائنات الحية 


« يعتبرالنمو والتكاثرمن العمليات الحيوية التى تتميزبها الكائنات الحية. 
٠‏ تنموالكائنات الحية عن طريق زيادة عدد الخلايا وليس بزيادة حجم الخلايا. 


© خصائص وسمات الخلايا 


ه تختلف خلايا الكائنات الحية فى بعض الخصائص. مثل: 


ه٠ العدد‎ ٠ 


تتكون معظم الكائنات الحية من العديد من الخلاياء 
مثل #الإتسان والنبات والحيوانءوالبعض الآخر 
يتكون من خلية واحدةء مثل: البكتيريا. 


* النواة ٠‏ 
تحتوى معظم خلايا الكائنات الحية على نواق: 


بينما بعض الخلايا لاتحتوى على نواة مثل 
خلايا الدم الحمراء فى الإنسان. 


اخلايا لاتحتوى على نواة 
مثل خلايا الدم الحمراء 


اقرأ العبارات التالية المتعلقة بالخلايا وصنفها: أى منها صحيح؟ وأيها غير صحيح؟ 
1 2- كل الخلايا فى الكائن الحى متطابقة. ‏ ( 4 


1- كل الخلايا لديها نواة. ) 
3- كل الخلايا لديها جدارالخلية. ) 1 
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-الشكل التالى يوضح نمو الجنين الذى يحدث نتيجة زيادة عدد الخلايا: 


- تتكون كل الكائنات الحية من أكثرمن خلية واحدة. 
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يختلف شكل الخلايا بين أجسام الكائنات الحيةء 
كما يختلف أيضًا شكل الخلايا من جزء لآخرفى 
جسم نفس الكائن الحى. 


* الغلاف الخارجى ٠٠‏ 


تشترك جميع خلايا الكائنات الحية فى احتوائها 
على غشاء يحيط بمكوناتها يسمى غشاء الخلية, 
ولكن بعض الخلايا يكون لديها جداريحيط بغشاء 
الخلية يسمى جدارالخلية. 


4- كل الخلايا لديها غشاء الخلية. 0 ( 


دهان | ا 


ه الخلية هى وحدة البناء لجميع الكائنات الحية. فأى المواد التالية تحتاج إليها الخلية لكى تبقى على قيد الحياة؟ 
( ) الماء ( ) الأكسجين ( ) النيتروجين 

© ماذا تعرف عن الخلية؟ 

ه تعتبرالخلية تركيبًا معقدًايقوم بأداء كافة أنشطة الحياة, وبالرغم من صغر حجمها فإنها هى التى تبقينا على قيد الحياة. 

ه تكونت كل الخلايا الجديدة فى الكائنات الحية من خلايا كانت موجودة بالفعل. 


ه تتشابه احتياجات الخلايا تمامًا مع احتياجات جميع الكائنات الحية لكى تنمو. 


و 
€ اغ ١‏ د هواء / م 
ل (عناصر غذائية) (أكسجين) + 3) الماء 
ين 1 


ه تحصل الخلايا على الطاقة من العناصر الغذائية والأكسجين. وتقوم أيضًا بالتخلص من الفضلات. 


© دور غشاء الخلية فى الحفاظ على توازن الماء 


٠‏ يعمل غشاء الخلية على الحفاظ على توازن الماء على جانبيه كالتالى: 
1- يسمح غشاء الخلية فى جميع الخلايا بدخول الماء إلى الخلية 
للقيام بالعمليات الحيوية. 
2- يسمح غشاء الخلية أيضًا بخروج الماء الزائد عن حاجة الخلية 


حتى لا تنتفخ وتنفجر. 


ماذا يحدث عند دخول كميات كبيرة من الماء إلى الخلية؟ 


- تنتفخ الخلية حتى تنفجر. 


اقش مع زملاتك: . أوجه التشابه والاختلاف ن احتياخات الخلديا تاجات قائ حى معسه التركيب فثتل 
الإنسان أوالنبات أوالحيوان. 
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© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة: 


(غشاء الخلية - الغذاء ‏ الخلايا - بيضة الطائر - الأكسجين) 


1- يعد النسيج نظامًا يتكون من مجموعة من 


2- تحتوى على خلية واحدة فقط. 
3- يحافظ على توازن المياه على جانبيه فى الخلية . 
4- من الاحتياجات الأساسية للخلية و 


© أشقر التجاية | تة 


1- وحدة بناء الكائن الحى : (النسيج - العضو - الخلية) 
2- يمكن استخدام لرؤية خلايا البكتيريا. ٠‏ (النظارات - المرايا- الميكروسكوب) 
5 تمو ا اغات ال ههن طرق ةة الخلايا. (عدد-حجم- عدد وحجم) 


4- تحصل الخلايا على الطاقة من 
(الغذاء فقط - الأكسجين فقط - الغذاء والأكسجين) 


© ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- الخلية هى تركيب معقد يقوم بأداء جميع أنشطة الحياة المختلفة. )200 
2- تحتوى جميع الخلايا على نواة. ) ) 
3- يمكننا رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة. ) ) 
4- تحتاج الخلية إلى الماء الذى يدخل إليها عبرغشاء الخلية. 9 © 
5- تنمو الكائنات الحية بزيادة حجم خلاياها. 7( 


۵ ایک كرهتن:دكؤل قمية كبيرة مخ افا ئى جو اة : 
© منااهن احقياهاق ةة 


® 


ه يمكننا رؤية الخلايا المكونة لأجسام الكائنات الحية باستخدام 
[) المرايا [) التلسكوب [) الميكروسكوب 


© تاريخ الخلية 

ه فى عام 1665م استخدم العالم روبرت هوك الميكروس كوب الذى تم اختراعه لفحص الأشياء الصغيرة جدًَا 
التى لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 

ه فحص العالم هوك بعض عينات الخلايا ووصف التراكيب الموجودة فيها. 


٠‏ يعتبرهوك أول شخص يستخدم كلمة خلية. 


© أهمية أجهزة الميكروسكوب 
« أجهزة الميكروسكوب المتطورة سمحت للعلماء باكتشافات جديدة. على سبيل المثال: 
24 اكتشاف نواة الخلية من خلال فحص العديد من الخلايا النباتية. 
الخلية هى الوحدة الأساسية للتركيب فى الكائنات الحية. فجميع 
الكائنات الحية تتكون من خلايا مهما كانت كبيرة أو صغيرة. 


وجود كائنات حية تتكون من خلية واحدة (أنظمة بسيطة ). وكائنات 
3 أخرى تتكون من العديد من الخلايا (أنظمة معقدة). 


4 تمكن العلماء من رؤية تفاصيل الأشياء متناهية الصغر. 
ه يمكن للعلماء استخدام المعلومات التى تم التوصل إليها من أبحاث بعضهم لفهم الخلايا بشكل أفضل. 

ما أهمية ثقة الباحثين فى الأمانة الفكرية لعمل غيرهم من الباحثين عند دراسة الخلايا؟ 

- تساعد الباحثين على فهم الخلايا بشكل أفضل وتجنب تكرار الجهود وإهدار الوقت لبناء المعرفة. 


لماذا يجب على العلماء الانفتاح على الأفكار الجديدة التى تبحث فى عمل الخلايا؟ 
- لأن كل فكرة جديدة يمكن أن تساعد على فهم الخلية وكيفية عملها بشكل أفضل. 


o 


عه 


ه يستخدم العلماء جهاز الميكروسكوب لفحص عينات من الخلايا للتعرف على تركيبها ورؤية مكوناتها. 


© الميكروسكوب جهازيستخدم لفحص الأشياء الدقيقة. 


© خطوات استخدام الميكروسكوب 


العدسة العينية 
العدسة التى يتم النظرمن خلالها إلى عينة الخلايا. 


أسطوانة 


العدسة الشيئية 
العدسة التى توضع مباشرة فوق العينة 
ولكل عدسة قوة تكبير مختلفة. 


المرآة 
التوفيركمية ضوء مناسبة لرؤية العينة. 


القاعدة 


اسب 


٠‏ عند فحص عينة لإحدى خلايا الجسم يجب اتباع الخطوات التالية: 


¶ ضع شريحة الميكروسكوب على المنصة. 


¥ 
۷ 

3 اخترالعدسة الشيئية الأقل قوة تكبيروتأكد من تثبيتها فى موضعها. 
¥ 


لك ' أثناء النظرمن خلال العدسة العينية استخدم مقابض الضبط لإظهارالعينة بوضوح. 2-2 
1 


اخترالعدسة الشيئية التالية واضبط تركيز الصورة مرة أخرى. 
۷ 
6 تأكد من تنظيف الشريحة وإعادة الميكروسكوب إلى مكان آمن عند الانتهاء. 


[الوحدةالثوين_ | ] 
ه سنتعرف فى هذه التجربة كيفية فحص عينة من النبات والحيوان تحت الميكروسكوب » و ملاحظة الاختلاف 


تجربة فحص الخلية باستخدام الميكروسكوب ع« 


الأدوات: شريحة رقيقة من قشر الفلفل الأخضر - قطارة - ماء - ميكروسكوب مركب - شريحة ميكروسكوب - 
ملقط - غطاء الشريحة - شريحة مجهزة لخلية حيوانية . 


»6 ضع قطرة واحدة من الماء المقطرعلى الشريحة باستخدام القطارة. 


6 قم بإزالة قشرة الفلفل باستخدام الملقط. 


|[ ضع قشرة الفلفل على قطرة الماء وضع الغطاء عليهما. 


[[©€ قم بضبط عدسات الميكروسكوب حتى ترى خلايا الفلفل. 


[©€ استبدل بشريحة قشرة الفلفل الشريحة المجهزة لخلية حيوانية. 


الملاحظة ٠‏ يختلف شكل الخلية النباتية عن شكل الخلية الحيوانية. 


5 الاستنتاد € تتكون أجسام الكائنات الحية (مثل النباتات والحيوانات) من وحدات صغيرة تعرف بالخلايا. 
٠‏ يختلف الشكل الخارجى لكل من الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. 


أكمل العبارات الآتية: 
1- أول من استخدم مصطلح الخلية العالم 


2- تم اكتشاف الخلية من خلال فحص العديد من الخلايا النباتية باستخدام الميكروسكوب. 
3- توضع العينة المراد فحصها تحت العدسة فی الميفروسكوب. 


أستخدم زحاجة مياه خاصة بى فقط؛ لأحمى نقسى من البكتيريا 


ه ضع علامة (”) أو علامة () أمام العبارتين الآتيتين: 


1 - تتكون أجسام جميع الكائنات الحية من خلية واحدة فقط . 2.5 
2 - يختلف تركيب الخلايا من نوع لآخرفى الكائنات الحية . و € 


© تصنيف الكائنات الحية حسب عدد الخلايا 
ه يختلف عدد الخلايا من كائن حى إلى كائن حى آخر ويمكن تصنيف الكائنات الحية حسب درجة تعقيد التركيب إلى: 


© © 


كائنات وحيدة الخلية كائنات عديدة الخلايا 
٤ <“‏ 
۵ اكائنات تقون المسامها مق خلية THA‏ ه. كآثثات تتكون اجا مها من العديد 
CA‏ 


واحدة فقط . من الخلايا. 
مثل: البكتيريا. مثل: الإنسان والحيوان والنيات. 


تركيب جسم الكائنات عديدة الخلايا (معقدة التركيب) 
٠‏ تحتوى الخلية على نواة فى مركزها وتعمل كمركزتحكم للعضيات الموجودة داخل الخلية. 
© العضية تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة (محددة). 


ه يحيط بكل خلية غشاء بلازمى (غشاء الخلية) يحميها وينظم مرور 
المواد التى تدخل إليها أوتخرج منها. 
ه ينتشرسائل السيتوبلازم داخل غشاء الخلية وتسبح فيه العضيات. 


٠‏ كل خلية نباتية لها جدارخلية يتكون من مادة السليلوز. 


[املحوظة ٭ رن جسيه الإتسان من ال 20 تريليون E‏ 
الخلايا المتخصصة فى الكائنات الحية 
فالخلا التخصصية هى خلديا تؤدى وطانف ميحددةقى الثباقات والتحيواناتبمقل: 8 ل 


- خلايا تقوم بعملية البناء الضوئى فى النباتات. 
- خلايا العضلات وخلايا العظام وخلايا الدم فى الحيوانات. 


5 خلايا عضلية اخلايا الدم 


ل الوحدة انوت |( 


© مستويات تركيب جسم الكائنات عديدة الخلايا 


ه يتم تنظيم تركيب أغلب الكائنات الحية عديدة الخلايا فى خمسة مستويات كما يلى: 


ه الجدول التالى يوضح مستويات التنظيم الحيوى فى جسم النبات وجسم الإنسان: 


| ميات ا أ جسم الإنسان 


أ 
| 

يتكون من أجهزة 
الجهاز: مجموعة من الأعضاء تعمل معًا 


“ويسم 


3 ٍِ هه 
مثل: المجموع الخضرى يتكون من أعضاء مثل: الجهازالدوری 
العضو: مجموعة أنسجة مرتبطة معًا وتشارك فى أداء وظيفة معينة 


مثل: القلب 


مثل: ورقة نبات يتكون من أنسجة 
النسيج: مجموعة خلاذيا متشنايهة فى الشكل مالْوكايقة 


مثل: نسيج البشرة أوالقشرة ‏ يتكونمن خلايا 
الخلية: وحدة البناء والوظيفة ف الكائن الى 


مل الخعلية النباتية مثل: الخلية الحيوانية 
٠‏ وحدة بناء جسم النبات. © وحدة بناء جسم الحيوان والإنسان. 


ه يلعب كل مستوى من هذا التنظيم الحيوى دورًا محددًا يتعلق بتركيب الكائن الحى ووظيفته . 


تعتبر الخلية نظامًاء 
٠‏ لأنها تتكون من عضيات تعمل معًا بطرق مختلفة للحفاظ على الخلية. 


© الخصائص المشتركة للخلايا 

« تختلف خلايا الكائنات عديدة الخلايا اختلافًا كبيرًا؛ حيث إن الخلايا المختلفة لها 

٠‏ بالرغم من هذه الاختلافات فإن معظم الخلايا تشترك فى وجود بعض التراكيب 
(العضيات) مثل : أنواع مختلفة من الخلايا 


© غشاء الخلية / @ السيتوبلازم ا @ النواة 0 © الميتوكوندريا 


٠‏ يؤدى كل تركيب فى الخلية وظيفة مختلفة. 
ه تعمل هذه التراكيب معًا كنظام يساعد فى الحفاظ على بقاء الخلية والكائن الحى. 

النواة ٠‏ تعتبر مركزالتحكم فى الخلية. 

الوظيفة : تتحكم فى أنشطة الخلية مثل: 

- تكوين البروتينات. 2 - انقسام الخلية لتكوين خلايا جديدة. 
مسیتوا ےم وين ا ل ا 

الوظيفة : تسبح فيه مكونات الخلية. 


عش الخلية .و ا ري ري ل 
الوظيفة: يتحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أوتخرج منهاء 
اني الاختبارية: 


1 
ميتوخه ندل O‏ ا لطاقةافى الخلية, 
الوظهقة :تمد العلية بالطاقدة التى تناج الوا وتحلات فيا 
عجانة ET‏ الوه 


» التنفس الخلوى: عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام. 


يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية. 
٠‏ لأنه يسمح بمروربعض المواد من خلاله. ويمنع البعض الآخر. 


صوب ماتحته خط فى العبارات الآتية: 
1- تشترك معظم خلايا الكائنات الحية فى وجود جدارالخلية. 
2 - يتم ترتيب معظم خلايا الكائنات معقدة التركيب فى ثلاثة مستويات. 
3 - النواة هى مركزإنتاج الطاقة فى الخلية. 


0 


الدرسان التانى والتالت 


© تخيرالإجابة الصحيحة: 


قد كل افا هو الد اة والأكسجين إلى القاديا عن طرق 


)١(‏ غشاء الخلية (ب) الميتوكوندريا (ج)النواة ( د ) الريبوسومات 
2 - تحصل الخلية على الطاقة من عملية التى تحدث فى الميتوكوندريا . 

)١(‏ الإخراج (ب) التنفس الخلوى (ج)الامتصاص ( د )الحركة 
3 - التراكيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية تسمى 

)١(‏ أجهزة (ب) عضيات (ج) أعضاء ( د ) أنسجة 
4 - أول من استخدم مصطلح الخلية هو العالم 5 

(۱) جاليليو (ب) رويرت هوك (ج) نيوتن ( د )كوبرنيكوس 
5 - يتكون النسيج من مجموعة متشابهة من : 

(١)الأعضاء‏ (ب) الخلايا (ج) البروتينات ( د ) الأجهزة 


© کا 
ل اکان ا ی سنيف حسهها فلي خاي واحنة تسوس 1 5 


2- يتكون فى الخلية التناتئة من هادة اتسليلوق 
3- التراكيب الصضغيرة المؤجودة داخل الخلية تسمى : 5 
4- تحدث عملية داخل الميتوكوندريا للحصول على الطاقة . 


© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- يعتبرالإنسان من الكائنات وحيدة الخلية. 1 1 

2- جميع الخلايا تتكون من عضيات تؤدى كل منها وظيفة مختلفة. 3 1 

3 - تتحكم الميتوكوندريا فى معظم أنشطة الخلية مثل تكوين البروتينات. ) ( 
(@ علل لمايأتى: 


يتميز قان الخلية بغاصية التقاذية الإقتيارية. 


© أكمل البيانات على الرسم 


© عرف مايلى: 


ه ضع علامة ( ”) أوعلامة (×) أمام العبارتين الآتيتين: 


1 - تشترك الخلية الحيوانية مع الخلية النباتية فى وجود النواة . 0 
2 - تحاط الخلية النباتية والخلية الحيوانية يجدارالخلية. 0 


© أوجه التشابه والاختلاف بين الخلية النباتية والحيوانية 


ه لاحظ الصور التالية بدقة للتعرف على تركيب الخلية النباتية وتركيب الخلية الحيوانية. 


٠.‏ 2 ر السيتوبلازم 
ا 4 : النواة 
e / |‏ / 4 الشبكة الإندوبلازمية 


الميتوكوندريا 
فجوة عصارية 
غشاء الخلية 
جهازجولجى 
أوجه التشابه أوجه الاختلاف 
ه تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية فى ٠‏ تتميزالخلية النباتية بوجود بعض العضيات التى 


وجود بعض العضيات وهى: لا توجد فى الخلية الحيوانية وهى: 
1- النواة 2- السيتوبلازم 1- البلاستيدات الخضراء 

3- غشاء الخلية 4- الميتوكوندريا 2- جدارالخلية 

5- الشبكة الإندوبلازمية ‏ 6- جهازجولجى 

7- الفجوة العصارية 


٠‏ لاتحتوى الخلايا الحيوانية على جدارخلية. لأن لديها هياكل فى أجسامها تساعدها فى الحفاظ على شكلهاء فيعض 
الحيوانات لديها عظام . والبعض الآخر مثل الحشرات لها ظهر صلب يسمى الهيكل الخارجى وهو ما يعطيها شكلها. 
٠‏ حجم الفجوة العصارية فى الخلية النباتية أكبرمن حجم الفجوة العصارية فى الخلية الحيوانية . 


0 


نواة الخلية 


الفجوة العصارية 
تتحكم فى الوظائف داخل الخلية ك تزكيت رشا لکت ا اردق 
ومسثولة عق نفس اللكلية: العناصر الغثائية والمياةوالمحالات. 
وتكؤين ارۇتغات 


U 


الشبكة الإندوبلازمية غشاء الخلية 


تساعد فى جمع الطبقة المحيظة بالخلية التى 
ونقل البروتينات لبناء تتحكم فى المواد التى تدخل 
وإصلاح الخلية. 


إلى الخلية أوتخرج منها. 


السيتوبلازم جدار الخلية 
السائل الموجود داخل المادة الخارجية الصلبة 
الخلية وتسبح فيه التى تحيط بخلايا النبات 
المنحها شكلذ محددًا. 


2 


الميتوكوندريا جهاز جولجى البلاستيدة الخضراء 
تحول السكر يساعد فى تحضير تحتوى على مادة الكلوروفيل وتمتص 
إلى طاقة للخلية. وتغليف المواد داخل الطاقة من ضوء الشمس للقيام بعملية 
الخلية ونقلها خارجها. البناء الضوئى. 


1- تستطيع النباتات صنح غذائها بنفسها. 


لوجو د البلاستيدات الخضراء الممكؤلة عن عهلية البقاء الوق فى خلديا التباتات. 
GB‏ 2- لا تحتوى الخلية الحيوانية على جدار خلية. 


٠.‏ لأن الحيوانات لديها هياكل فى أجسامها تساعدها فى الحفاظ على شكلهاء مثل: العظام فى بعض 
الحيوانات. والهيكل الخارجى فى الحشرات. 


(e 


«تعرفنا فى الأنشطة السابقة تركيب كل من الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. 
٠‏ فى رأيك. هل تتشابه وظائف تراكيب الخلية مع وظائف بعض المنشآت فى المدينة؟ 
ا 0 
ه التراكيب داخل الخلايا تكون مخصصة لأداء وظائف محددة. وهذا يشبه المنشآت الموجودة داخل المدينة. 
- يمكن تخطيط مدينة كنموذج للخلية بحيث يمكن تشبيه تراكيب الخلية بمنشآت المدينة كالتالى: 


تراكيب الخلايا منشآت المدينة 
9 3 
مجلس إدارة المدينة چت دور 
د Das‏ 
حراس بوابات المدينة r‏ 
2pm‏ 


محطة توليد الكهرياء 


النواة 
غشاء الخلية 
الميتوكوندريا 
الشبكة الإندوبلازمية عمال البناء والإصلاح 
جهازجولجى 


مصنع التعبئة والتغليف 


صومعة التخزين 
أوأماكن التخزين 


جدارالخلية e‏ يشبه ) أسوارالمدينة 


البلاستيدة لخن @ تشيه ) ممع العذاء 


الفجوة العصارية 


م2 


الوحدةلاوت ا 


٠‏ فى رأيك. كيف يساعدك إنشاء نموذج على فهم الخلية كنظام؟ 


ج تجربة إنشاء مدينة كنموذة للخلية 6) 


الأدوات: - خطط بناء مدينة كنموذج للخلية (تم إعدادها فى النشاط السابق ) - صلصال ومواد قابلة 
لإعادة التدوير - ألوان - أقلام تحديد. 


إن اجمع المواد الخاصة بك وأنشئ النموذج. 
iil Nd‏ 
INN‏ 


|[ ضع لافتة بيانات على كل تركيب, ثم اكت محطة توليد الكهرباء 


١‏ الفطيسة الى .يكم تمثيلهيا وة (الميتوكوندريا) (البلاستيدة الخضراء) 


المديقة 


1 


مصنع تعبئة وتغلية صومعة تخزين 
(جھازجولجی) (الفجوة العصارية ) 


EEE‏ ۰ تعمل انخنية كنظام يشبه المدينة. 
5 الاستنتاد )8 كل مكون من مكونات الخلية له وظيفة محددة يقوم بها. 


تدر 


© اتر الإجاية الصحيحة: 
1- لا تستطيع الخلايا الحيوانية القيام بعملية البناء الضوئى لعدم وجود . 
(السيتوبلازم - الفجوة العصارية - البلاستيدات الخضراء - جدارالخلية) 
8 تعثير مركز التحكم الرئيسى فى الخلية. 
(النواة - البلاستيدة الخضراء - الميتوكوندريا - جهاز جولجى) 
3- من العضيات الموجودة فى الخلية النباتية والخلية الحيوانية 
(غشاء الخلية - البلاستيدات الخضراء - جدارالخلية - جميع ما سبق) 
4- تحدث عملية التنفس الخلوى داخل 
(النواة - الميتوكوندريا - جهاز جولجى - الشبكة الإندوبلازمية) 


6 9 الدرسان الرابع والخامس 


® أكمل العبارات الآتية: 
1- الفجوة العصارية تكون صغيرة الحجم فى الخلية 
ىو ققىد اق المضواء.قى الجلنة 
3- لا تستطيع الحيوانات صنع غذائها بنفسها لعدم احتواء خلاياها على 
4- تحتوى الخلية على انا تع بيجا ترت حلي ااه 
© صوق 4 تقل فى العباراات الانيف 
1- النواة تحتوى على مادة الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضونى . 
2 - تتشابه وظيفة النواة داخل الخلية مع وظيفة محطات توليد الكهرباء فى المدينة . 
3 - توجد البلاستيدات الخضراء فى الخلايا الحيوانية فقط . 
4 - جهازجولجى عضية بالخلية مسئولة عن إنتاج الطاقة من السكر. 
(© اذكرالعضيات الموجودة فى الخلية النباتية ولا توجد فى الخلية الحيوانية. 
1- 9 2ت 
(© اذكروظيفة كل من: 
الشجوة الحصبارنة ف الغلية, 
2 - جهاز جولجى. 
© مادا يحدث عتد.. .+ 


عدم احتواء الخلايا النباتية على بلاستيدات خضراء. 


عه 


٠‏ لقد تعلمت الكثيرعن مكونات الخلية والدور الذى يقوم به كل جزء داخلها؛ حيث تعمل الخلية كنظام متكامل: 
حاول تقديم تفسيرات علمية عن الظاهرة محل البحث «وحدات بناء الكائنات الحية » والإجابة عن السؤال الموجود 


فى نشاط: هل تستطيع الشرح؟ 


(الكتساؤل. 


ه الخلية هى وحدة بناء الكائن الحى» وتتكون كل الكائنات الحية من خلية واحدة أوأكثر. 


| التُفسير العلمى المستند إلى أدلة 
© الخلايا هى الوحدات الأساسية التى تتكون منها أجسام الكائنات الحية. 
ه الخلية عبارة عن نظام متكامل به العديد من المكونات التى تدعم وظيفتها المستمرة. 
٠ |‏ باستخدام الميكروسكوب تمكنًا من رؤية الخلايا فى عينة من النبات. 
٠‏ عضيات (تراكيب) الخلية لها وظائف محددة تدعم الأنسجة والأعضاء والأجهزة. 
٠‏ يشكل غشاء الخلية حدود الخلية ويحتوى على مكوناتها. 
٠‏ تتحكم النواة فى أنشطة الخليةء ومن هذه الأنشطة: تكوين البروتينات. والانقسام لتكوين خلايا جديدة. 
٠‏ يعتبرالسيتوبلازم سائلًا هلاميًا تسبح فيه عضيات الخلية. 
٠‏ الميتوكوندريا تمد الخلية بالطاقة اللازمة. 
ه تختلف الخلايا عن بعضها فى الشكل والحجم والتركيب بناءً على وظيفتها ء فمثلًا تختلف خلايا الدم عن خلايا 
العظام والعضلات. 
٠‏ تتشابه الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية فى معظم التراكيب مثل النواة والسيتوبلازم وغشاء الخلية. ولكنها 


<٠‏ تتميزيوجود البلاستيدات الخضراء وجدارالخلية. 


(a 


ضع علامة ( 7) أو علامة (×) أمام العبارتين الآتيتين: 


1 - يحتاج الأطباء إلى معرفة كيفية استجابة خلايا الجسم للأدوية. 20 
2 - تستخدم أجهزة الميكروسكوب لتصغير صورالخلايا. €3 
ه تعلمت أن الخلايا صغيرة للغاية ؛ حيث يبلغ قطرالخلية الحيوانية حوالى 10 ميكرون أو0.001 سم » وبالنسبة لتراكيبها 
الداخلية فهى تكون أصغر من ذلك. 
© علماء الخلية 
ه هم علماء متخصصون فى دراسة الخلاياء كما أنهم يدرسون آلية عمل الخلايا 


داخل الكائنات الحية. 


وظيفة علماء الخلية 
٠‏ يعمل معظم علماء الخلايا فى المختبرات على تصميم وإجراء التجارب. 


+ يحلل علماء الخلايا البيانات ويقدمون النتائج إلى الباحثين الآخرين. 


ه يعمل بعض علماء الخلايا مع الأطباء 3© 
- لمراقبة كيفية عمل الخلايا لإصلاح أجزاء الجسم أو كيفية استجابة الخلايا للأدوية. 


©©© يعمل علماء خلية آخرون فى مجال الزراعة‎ ٠ 
لدراسة كيفية استجابة الخلايا النباتية لعوامل البيئة المختلفة.‎ - 


ه يستخدم علماء الخلية أجهزة الميكروسكوب لتكبير صور الخلايا بحيث تبدو بحجم أكبر. 


0© صبغ انخايا 


ه عادة ما تكون الخلايا شفافة وعديمة اللون ويصعب رؤية أجزائها 
حتى عند عرضها تحت الميكروسكوب. 


ه يستخدم العلماء الصبغات لتلوين أجزاء الخلايا وجعلها أكثروضوحًا. 


ه يتم اختيارصبغات مختلفة للأنواع المختلفة من الخلاياء فبعض 
الصبغات تبرزأجزاء معينة من الخلية. 


ه تعتبرصبغة!::: العدابر, من الصبغات المتخصصة فى توضيح جزء محدد من الخلايا وهوالنواة فعندما تنظرإلى 
صورة خلايا الغشاء المبطن للخد. تلاحظ الصبغات الزرقاء التى تساعدك على رؤية النواة بشكل أفضل. 


2) 


© الخلايا بصورة تلاتية الأبعاد 


٠‏ طورالعلماء طريقة أفضل لرؤية الخلايا فصنعوا ميكروس كوبا يظهر الخلية 


الحية ثلاثية الأبعاد. 


طريقة عمل الميكروسكوب تلاثى الأبعاد 


1- تلتقط أجهزة الميكروسكوب ثلاثية الأبعاد الجديدة صورًا للخلية فى طبقات. | 


2- يجمع الكمبيوترتلك الطبقات معًا. 


3- تلون الصورة بعد ذلك 


أهمية دراسة الخلايا بالميكروسكوب تلاثى الأبعاد 


1 - تساعد علماء الأحياء على معرفة المزيد عن أجزاء صصح 


الدحدةلاوين | | 


2 - تساعد الأطباء على دراسة مرض السرطان الذى يتسبب فيه انقسام الخلايا بسرعة كبيرة. وتساعد فى علاج المصابين 


بهذا المرض . 


[€ مجال العلوم: 
دورالعلماء فى دراسة الخلية والكائنات 
الدقيقة التى لا ترى بالعين المجردة. 


مجال التكنولوجيا: 
تطوير أجهزة الميكروس كوب 
لتساعد العلماء فى دراسة الكائنات 


الدقيقة. 


فى ضوء ذلك قم بالبحث 


فى المجالات الآتية: 


مجال الهندسة: 
حساب أبعاد الميكروسكوب وتصميم 
شكل هندسى للعدسات اللازمة 
للدراسة بدقة وقطركل عدسة. 


مجال الرياضيات: 
حساب الأبعاد التى من خلالها يتم 
ضبط عدسات الميكروسكوب. 


00 


.الم ات 


اق الخلية من أا هة الح 
ه تختلف الخلايا فى الحجم؛ حيث توجد: 


1 - خلايا كبيرة جدا مثل: خلية بيضة الطائر. 
2 - خلايا صغيرة مثل: الخلايا النباتية والحيوانية. 
3 - خلايا صغيرة جدا مثل: خلايا البكتيريا. 


ه يتكون جسم الإنسان من حوالى 40 تريليون خلية . 
٠‏ يتم تنظيم تركيب معظم أجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا فى خمسة مستويات كما يلى: 


الخلية وحدة بئاء الكائن الحى. 

النسيج مجموعة خلايا متشابهة فى الشكل والوظيفة . 

العضو مجموعة أنسجة مرتبطة معًا وتشارك فى أداء وظيفة معينة. 
العضية تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة (محددة). 


التنفس الخلوى عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام 


تصنف الكائنات الحية من حيث عدد الخلايا إلى: 


© © 


كائنات وحيدة الخلية كائنات عديدة الخلايا 
كائنات تتكون أجسامها من خلية واحدة فقط . كائنات تتكون أجسامها من العديد من الخلايا . 
مثل: البكتيريا. مثل: الإنسان والحيوان والنبات. 


» استخدم العالم روبرت هوك الميكروسكوب لفحص عينات صغيرة جدًّا من الكائنات الحيةء وهو أول من استخدم 
مصطلح الخلية لوصف الأجزاء الصغيرة فى العينة. 


الميكروسكوب ١‏ جهازيستخدم فى فحص الأشياء الدقيقة. 
خصائص الخلايا 


ه معظم الخلايا تحتوى على (نواة - غشاء الخلية - سيتوبلازم - ميتوكوندريا). 


« تتميز الخلايا النباتية بوجود بعض العضيات التى لا توجد فى الخلايا الحيوانية وهى : البلاستيدات الخضراء- جدارالخلية 


ف 


الوحدةالوت ا 
مقارنة بين تركيب الخلية الحيوانية وتركيب الخلية النباتية. ووظيفة كل مكون: 


السیتوبادزم - 


د الثولة 5 ج f‏ © بادا تحضر 


الشبكة الإندوبلازمية 


الميتوكوندريا 
فجوة عصارية 
سم ةي د 
جدارالخلية 
سسب جهازجوليي دا 


التو گند را تحول السكرإلى طاقة للخلية. وتحدث بها عملية التنفس الخلوى. 


تتحكم فى الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن أنشطة الخلية. مثل: تكوين البروتينات. 


نواة الخلية 
والانقسام لتكوين خلايا جديدة. 
الشبكة 5 1 نقل البروتينات لبناء وإ ا 
عد 5 
الإندوبلازمية تساعد فى جمع و نقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية 


جهازجولجى يساعد فى تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 
غشاعالخلية الطبقة المحيطة بالخلية التى تتحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أوتخرج منها. 
السيتوبلازم السائل الموجود داخل الخلية وتسبح فيه العضيات. 


تركيب يشبه الكيس. ويستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات. وتكون كبيرة 
فى الخلايا النباتية. 


الفجوة العصارية 
البلاستيدة الخضراء تحتوى على مادة الكلوروفيل. وتقوم بعملية البناء الضوئى. 
جا الهلية المادة الخارجية الصلبة التى تحيط بخلايا النبات لمنحها شكلًا محدذا. 


ه تحتوى البلاستيدات الخضراء فى الخلايا النباتية على صبغة الكلوروفيل التى تمتص ضوء الشمس وتساعد النبات 
على القيام بعملية البناء الضوئى 


» يوجد جدارالخلية فى الخلية النباتية ولا يوجد فى الخلية الحيوانية ليحافظ على شكل الخلية النباتية . 


ل 


تق ® المقهوم الأول 
رب ا 


2 اختر الإجابة الصحيحة: 
1-وحدة البناء والوظيفة لجسم الكائن الحى .... 5-5 
(۱) الجهاز (ب) العضو (ج) النسيج ( د ) الخلية 


2- تدخل العناصرالغذائية والأكسجين إلى الخلايا عن طريق . 
)١(‏ غشاء الخلية (ب) الميتوكوندريا E)‏ ( د )النواة 
3- مراكزإنتاج الطاقة فى الخلية ... 5317 
)١(‏ الميتوكوندريا (ب) النواة 
(ج) جھازجولجی ( د ) البلاستيدات الخضراء 
4- أى من التراكيب التالية موجود فى كل من الخلايا النباتية والحيوانية؟ .. 
)١(‏ غشاء الخلية (ب) جدارالخلية 
(ج) فجوة عصارية كبيرة ( د ) البلاستيدة الخضراء 
6 5- أحد مكونات الخلية يقوم بتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها هو ... 
)١(‏ الشبكة الإندوبلازمية (ب) جهازجولجى (ج) الشجوة العضارية (د) الثواة 
6- يتكون جسم ....................... من خلية واحدة فقط. 
(۱)النبات (ب) البكتيريا (ج) الطائر ( د ) الإنسان 
7- مجموعة الخلايا المتشابهة التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة تسمى .س 
(۱) العضو (ب) النسيج (ج) الجهاز (د) الخلية 
8- مكون من مكونات الخلية يتميزبقدرته على تخزين العناصرالغذائية والمياه والفضلات هو.... 
)١(‏ السيتوبلازم (ب) جهازجولجى 
(ج) الشبكة الإندوبلازمية ( د ) الفجوة العصارية 
9- تساعد ....................... فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 
)١(‏ النواة (ب) الشبكة الإندوبلازمية 
(ج) جدارالخلية ( د ) الميتوكوندريا 


0- الخصائص المشتركة لجميع الكائنات الحية هى .... 
)١(‏ تتكون كل الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر 
(ب) تمتلك كل الكائنات الحية خلايا ذات جدران خلوية 
(ج) تستطيع كل الكائنات الحية صنع غذائها بنفسها 
( د ) تمتلك كل الكائنات الحية خلايا بها نواة 
1- أى من العبارات التالية تعبربطريقة صحيحة عن الخلايا؟ .. 
)١(‏ كل الأشياء تتكون من خلايا يكل للدي دهان 
(ج) كل الخلايا الجديدة تكونت من خلاياأخرى (د ) كل الخلايا لاترى بالعين المجردة 
2- أى مما يلى يوجد فى ورقة نبات السنط وغير موجود فى الإنسان؟ 
)١(‏ الميتوكوندريا (ب) جدارالخلية 
(ج) غشاء الخلية ( د ) السيتوبلازم 


0 


لجدلاو 


8- أخد مكوتات الآكلية النياقة ويقوم بامتصاص :ضوع اتشمص فى عملية البتاء الضوتى 


)١(‏ الميتوكوندريا (ب) جدارالخلية 
(ج) البلاستيدات الخضراء ( د ) النواة 
4- العضية التى تنظم أنشطة الخلية هى 
(۱) جهازجولجى (ب) الميتوكوندريا 
(ج) النواة ( د ) البلاستيدات الخضراء 


5- أى مما يلى يعبرعن وظيفة غشاء الخلية؟ ... 
(۱) منع دخول وخروج المواد داخل وخارج النواة (ب) تركيب وتخرزين ونقل البروتينات 
(ج) التحكم فى المواد الداخلة والخارجة من وإلى الخلية ( د ) توفير الدعم والهيكل للخلية 


6- يعتبرتكوين البروتينات من أنشطة الخلية التى تتحكم فيها 


(١)الميتوكوندريا‏ (ب) الشبكة الإندوبلازمية 
(ج) النواة ( د ) البلاستيدات الخضراء 
7 - يتكون جسم الإنسان من ....................... خلية تقريبًا. 
)1( 40 (ب) 40 ألف (ج) 40 مليون ( د ) 40 تريليون 
8- يسمح ....................... بدخول وخروج الماء للخلايا للحفاظ على توازن المياه على جانبيه. 
)١(‏ غشاء الخلية لآل #جدازالجلية 
(ج) جهازجولجى ( د ) الشبكة الإندوبلازمية. 
9- تتميزالخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية بوجود 
(١)النواة‏ (ب) البلاستيدات الخضراء فقط 
(ج) السيتوبلازم ( د ) البلاستيدات الخضراء وجدارالخلية 
0- أى مما يلى يعد ترتيبًا لمكونات أجهزة الجسم من المكونات الأقل تعقيدًا إلى المكونات الأكثرتعقيدًا؟ ....... . 
(۱) نسيج - خلية - عضو- جهاز (ب) خلية - نسيج - عضو- جهاز 
(ج) جهاز- عضو - خلية - نسيج ( د ) عضو- نسيج - خلية - جهاز 
1- ما العضيتان المسئولتان عن عملية النقل؟ ...... 118 
)١(‏ النواة والشبكة الإندوبلازمية (ب) الميتوكوندريا والنواة 
(ج) البلاستيدات الخضراء وجهاز جولجى ( د ) الشبكة الإندوبلازمية وجهازجولجى 
2- فى الخلية النباتية. ما النموذج المقابل فى المدينة الذى يعد أفضل تمثيل لوظيفة البلاستيدة الخضراء؟ .... 
)١(‏ مجلس إدارة المدينة (ب) مصنع الغذاء 
(ج) أسوارالمدينة ( د ) محطة توليد الكهرباء 
3- تتشابه وظيفة حراس بوابات المدينة مع عضية فى الخلية. 
(۱)النواة (ب) غشاء الخلية 
(ج) الميتوكوندريا ( د ) الشبكة الإندوبلازمية 


© أكمل العبارات الآنية بأستخداة الكلمات التى بين القوسين: 


1- يتم تنظيم تركيب معظم الكائنات الحية عديدة الخلايا فى ............ مستويات. (ثلاثة - خمسة) 
2- العالم الذى اكتشف الخلية هو س (جاليليو - روبرت هوك) 
8 تثموالكاثنات الحية من خاقل ؤيادة .»سمس الخلا (حجم - عدد) 
4- تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية فى وجود ......... ... (جدارالخلية -النواة) 
© 5 تتميرٌالفجوة العصارية فى الغلية الثباثية ب.. r‏ الأضشر- كبو 
6- تعمل ... على تحويل السكرإلى طاقة فى الخلية. (جهازجولجى - الميتوكوندريا) 
7-تساعد. .. فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 
(الفجوة العصارية - الشبكة الإندوبلازمية) 
8- مراكزإنتاج الطاقة فى الخلية ت (الميتوكوندريا - الشبكة الإندوبلازمية) 
د بيضة الظائرتحتوق يداهلها على سسسسس: (خلية واحدة - عدة خلايا) 
0-.عضية توجد فن الخلية النباتية ولاتوجن فى الخلية الحيواتية 55 
(النواة - البلاستيدات الخضراء) 
1 الطبقة الشارجية الضلبة المحيظة بخلاياً التباثات وتمنحها شکلد محددًا ھی »>> 
(جدارالخلية - البلاستيدة الخضراء) 
2 من الكائنات صديدة الخلا ا ا (البكتيريا - نباث الفول) 
3- يتشابه .......................داخل الخلية مع مصنع التعبئة والتغليف فى منشآت المدينة. 
(النواة - جهازجولجى) 
(© تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1): 
4 1 
(i)‏ (ب) 
1- يتميز بخاصية النفاذية الاختيارية ( ) البلاستيدة الخضراء 
2- يدعم الخلية ويعطيها شكلًا مميرًا ( )الميتوكوندريا 
3- يتم فيها صنع الغذاء للنبات |( )غشاءالخلية 


4ا قدت بذ اها عملية التتقسى الخلوق هة |( )النواة ا 


( )جدارالخلية 


(i)‏ (ب) 
) النواة 
) السيتويلازم 


1- وحدة بناء الكائن الحى 
2- مركزالتحكم الرئيسى فى الخلية 


سا ن | ت جب ت 


3- تشبه الكيس ويتم فيها تخزين الغذاء ) الشبكة الإندوبلازمية 
E 8 5‏ 5 ا 
4- تتشابه مع عمال البناء فى المدينة 1 ) الفجوةالعصارية ا 
(٠‏ )الخلية 


الوحدةااوت أا 


© ضع علامة (”) أو علامة () أمام العبارات الآنية: 
1- من وظائف الخلية تعويض الخلايا التالفة 
2- يمكن رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة. 
3- تعتبرالحيوانات والنياتات من الكائنات عديدة الخلايا. 
(©) 4- تحتاج الخلية إلى الغذاء فقط لتنمو وتعيش. 
5- جميع الخلايا الحية تحتوى على بلاستيدات خضراء. 
6- تحدث عملية التنفس الخلوى داخل الشبكة الإندوبلازمية. 
7- تحاط الخلية الحيوانية بجدارالخلية لحمايتها. 
8- تحدث عملية انقسام الخلية فى الميتوكوندريا. 
9- تتشابه الميتوكوندريا مع منشآت المدينة فى أنها تمثل محطة توليد الكهرباء. 
0- البكتيريا من الكائنات عديدة الخلايا 
1- تعمل كل عضية فى الخلية بمفردها 
2- تحتاج الخلايا إلى طاقة على شكل غذاء وأكسجين لكى تنمو وتعيش. 
3- تختلف الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية فى وجود جدارالخلية فقط. 
4- استطاع العلماء رؤية نواة الخلية عند صبغها بمحلول أزرق الميثيلين. 
5 يتكون النسيج من مجموعة خلايا متشابهة . 


© أكمل العبارات الآتية: 


1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد فى تركيب أجسامها إلى كائنات وكائناء” 


سير الس الس ara‏ لجس الل لمعي لسر لسن سي لسن سل 
أي یا ا عت ا سد موہ س سے سا جد س عي سے سے 


© 2- من احتياجات الخلية و و 
3- تعتبر خلية مثالا لخلية كبيرة الحجم . بينما تعتبرخلية مثالا لخلية صغيرة جدا. 
4- يتميزالغشاء الخلوى بخاصية : حيث يتحكم فى مرور المواد من وإلى الخلية. 
5- يتشابه فى الخلية مع حراس بوابات المدينة. 
6- تتكون أجهزة الجسم من مجموعة من . بينما يتكون النسيج من مجموعة من المتشابهة. 
7 -تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود 8 
8- يعمل على تدعيم الخلية النباتية ومنحها شكلا محددًا. 
9- فى الخلية النباتية يتكون جدار الخلية من مادة 
0- تسبح العضيات داخل الخلية فى سائل يسمى 
1- تستخدم صبغة لتوضيح جزء النواة داخل الخلية 
2 - ساعد الميكروسكوب علماء الأحياء فى معرفة المزيد عن الخلية وطريقة انقسامها. 
9 أكثّب المصطلح العلمى: 
1- وحدة بناء جسم الكائن الحى. 
2- تركيب داخل الخلية له وظيفة محددة 
3- كاننات تتكون أجسامها من خلية واحدة فقط 
4-- كاننات تتميز بوجود العديد من الخلايا فى أجسامها 
5- مركز التحكم فى الخلية والمسئول عن انقسامها 
6- مجموعة من الأنسجة تشارك معًا فى أداء وظيفة معينة. 


الس لسر لسر لسر لسر سل 


ييل _ سے 
7- مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة محددة. 2 
8- مجموعة الخلايا المتماثلة فى الشكل والوظيفة . ) 
9- سائل هلامى يملأ فراغ الخلية وتسبح فيه العضيات. 3 
0- طبقة خارجية صلبة تحيط بخلايا النباتات لمنحها شكلًا محددًا 0 
(©) 11- إحدى عضيات الخلية مسئولة عن إنتاج الطاقة. . 
2- عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام. 0 
3- جزء فى الخلية مسئول عن انقسام الخلية والعمليات الحيوية. )0 
14- مكون من مكونات الخلية يشبه الكيس ويستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات. 
0 
5- إحدى عضيات الخلية التى د اعد فى تحضي وتغليف ال اد داخل الخلية ونقلها للخارج. ( 
6- عضية بالخلية النباتية تحتوى على مادة الكلوروفيل لامتصاص ضوء الشمس. ( 
7 - جهازيستخدم لرؤية الخلايا متناهية الصغر. ) 
ه جهازيستخدم فى فحص الأشياء الدقيقة. ) 
© صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية: 


1 - العضو أصغر نظام داخل جسم الكائن الحى. 

© 2 - توجد البلاستيدات الخضراء فى الخلايا الحيوانية. 
3 - يتكون النسيج من مجموعة خلايا مختلفة. 
4-البشركاثنات وحيدة الخلية. 
5- الثراكيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية تسمى أعضاء. 
6 - يمكن رؤية مكونات الخلية بواسطة النظارات المكبرة 
7 - الشبكة الإندوبلازمية هى مراكز الطاقة فى الخلية. 
8 - تنموالكائنات الحية عن طريق زيادة حجم الخلايا. 


(© علل لما يأتى: 


1- تعتبرالخلية نظامًا متكاملا. 

2- غشاء الخلية له دورمهم فى الحفاظ على الخلية. 
3- تستطيع النباتات صنع غذائها بنفسها. 

4- لا تتمكن الحيوانات من صنع غذائها بنفسها. 
5- لا تحتوى الخلية الحيوانية على جدارخلوى. 
6- يعمل بعض علماء الخلية مع الأطباء. 


7- تنوع الخلايا فى شكلها وحجمها فى الكائنات الحية. 


س لسر حير لسر ص لسر لسر 


© مادا يحدث عند:.. .4 
1- عدم احتواء الخلية على غشاء بلازمى. 
2- عدم احتواء الخلية على المينوكوندريا 
3- عدم احتواء الخلية النباتية على بلاستيدات خضراء. 
4- عدم احتواء الخلية على نواة. 


5- دخول الكثير من الماء إلى داخل الخلية. 


(©) اذكروظيفة كل من: 


1-الخلية: 

2 النواة: 

3- الميتوكوندريا: 

4- غشاء الخلية: 

5-الجدارالخلوى فى الخلية النباتية: 


6- البلاستيدة الخضراء فى الخلية النباتية: 


7- الميكروسكوب: 

8- السيتوبلارم: 

9- الشبكة الإندوبلازمية: 
0- جھازجولجی : 


3 الفجوة العصارية: 


® أسئلة متنوعة: 


3 1- ما المقصود بعملية التنفس الخلوى؟ مع ذكر مكان حدوثها 
© 


2- تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود يعض العضيات. اذكرها. 


3- ادرس الشكلين المقابلين. ثم أجب: 
(۱)اکتب مايدل عليه كل شكل ١‏ 
(ب) اكتب البيانات المطلوبة 
( ج) اذكروظيفة الجزء رقم (2 ) و( 4) 


4- قارن بين كل من: 


(1) الخلية النباتية والحلية الحيوانية (مى حيث وجود جدارالخلية) 
(ب) الكائنات وحيدة الحلية والكانناث عديدة الخلايا 


(ج) جدارالخلية وغشاء الخلية (من حيث الوظيفة ) 


(0 
(2) 


(3) 
(4) 


الوحدةاتوت 1199 


(7 


OOD © 


1- يتكون جدارالخلية من مادة . (النيتروجين - السليلوز- الكالسيوم - الفوسفور) 
2- تحصل الخلية على الطاقة من الطعام باستخدام الأكسجين عن طريق عملية الخلوى. 

لالاتقسنام.الفكلل + التقضى د الد 
3- تتشابه وظيفة مع غضية البلاستيدات الخضراء فى الخلية النباتية. 


3 إدارة المدينة - أسوارالمدينة - مصنع الغذاء - محطة توليد الكهرباء) 
جلس ! ي مصنع نولب _- 
4- عضية تحتوى على الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضوئى 


(الميتوكوندريا - البلاستيدات الخضراء - النواة - السيتوبلازم) 


(ب) ما وظيفة الميكروسكوب؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- تتشابه الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية تمامًا فى التراكيب. 2000 
2- تعتبرالحيوانات والنباتات من الكائنات عديدة الخلايا. 3 * 
3- تحدث عملية التنفس الخلوى داخل الشبكة الإندوبلازمية. 3 ' 2 
4- تتميزالكائنات ذات الأنظمة الأكثرتعقيدًا باحتوائها على خلية واحدة. ) ( 


(ب) تتشابه الميتوكوندريا مع محطة توليد الكهرباء. اذكر السبب. 


© (1) أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات المعطاة: 


(جهازجولجى - عدد - حجم - الشبكة الإندوبلازمية - البلاستيدات الخضراء) 


1- تنمو الكائنات الحية بزيادة الخلايا المكونة للكائن الحى. 
#دوتشابه فى الخلية مع مصنع التعبنة والتغليف فى منشأت المدينة. 
3- تساعد فى جمع ونقل البروتينات داخل الخلية. 

4- توجد فى الخلية النباتية ولا توجد فى الخلية الحيوانية. 


(ب) تعرف على الشكل المقابلء ثم أجب: 


1- الشكل يمثل الخلية 


2 - ما وظيفة الجزء رقم (1) ؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- يتميؤجدارالخلية بالنفاذية الاختيازية. ل ( 
2- تحتوى خلايا كل من الأرنب ونبات الفول على بلاستيدات خضراء. 200 
3- يمكن رؤية جميع الخلايا بالعين المجردة. 20 
4- الفجوة العصارية فى الخلية النباتية أكبرمن الخلية الحيوانية. 9( 6 


(ب) تستطيع الخلية التحكم فى المواد التى تدخل إليها أوتخرج منها . اذكراسم الجزء المسئول عن ذلك. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- يقوم و بنقل المواد داخل وخارج الخلية. 

2-يستخدم لرؤية مكونات الخلية. 

3- تعتبر فن الكائتات ونحيدة النخلية متها تحر الإنستاة هق الكائناتة الخلايا. 
4- تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض العضيات مثل و 


(ب) ما أهمية الميتوكوندريا داخل الخلية؟ 


© )۱ ) اكتب المصطاح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآتية: 


1 - كائنات حية تتكون من خلية واحدة فقط . 0 1 
2 - أصغرأنظمة جسم الكائن الحى. 0 ( 
3 - سائل هلامى داخل الخلايا تسبح فيه مكونات الخلية. 0 ( 
4 - صبغة تستخدم لرؤية الخلايا الشفافة أو عديمة اللون ) 3 


(ب) ادرس الشكل المقابلء ثم أجب: 
1 - يعبرالشكل عن الخلية 


2 - اذكراسم الجزء رقم (1) 


تابع مستواك 7:0 10:8 13:1 15:14 (a‏ 


أهداف المفهوم 


ر 


بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم. يجب أن يكون التلاميذ قادرين على: 
ه تصميم نموذج يوضح العلاقة بين الخلايا. والأنسجة. والأعضاء. وأجهزة الجسم. 
ه وصف عمليات التفاعل بين أجهزة الجسم لتوضيح مساهمتها فى الوظيفة العامة للجسم. 

ه جمع الأدلة التى توضح أن جهازالإخراج هو مثال على تناغم عمل أجهزة الجسم المختلفة. 

« الاستدلال على أن الجسم عبارة عن نظام متكامل يتكون من أجهزة تعمل معّاء وكل جهازيتكون 


من مجموعات من الخلايا التى تكون الأنسجة والأعضاء. 


الوحدة الأولى ‏ المفهوم التانى: الجسم كنظام 


10 


11 


12 


13 


هل تستطيع الشرح؟ أستطيع مشاركة الأفكار التى 
التادميل أن اجهزة الجسم تعمل مقا عنام ق كلو سرهم السليقة: لم أتأكد منها بعد 


2000 أستطيع طرح أسئلة 
يفكر التلاميذ فى كيفية عمل أجهزة الجسم مغا؛ لينتج عن ذلك استجايات حسية, الاستجابة الحسية للتوضيح 
هثل ارتفاع معدل ضربات القلب 5 
يصحح التلاميذ المفاهيم الخطأ عن أجهزة الجسم وكيفية عملها معًا. 
تركيب الأنظمة الحية ؟ 
لل اقتالاميذ سيب تعقيد بئية أجهزة الجسم بدا مق الايا حق جسم الإنسان a‏ 4 : -_- 

جهازالعضلى الهيكلى 
بالكامل. 

8 5 أستطيع تطبيق فكرة بطريقة 
حركة العضلات الأنقباض - ات الهيكلية ا ا 
يحدد التلاميذ الأجهزة الفرعية التى تعمل معا لتحريك أجزاء الجسم. غ مبتكرة 
عصلات قويه العضلات الإرادية - أستطيع توقع النتائج 
يصنف التلاميذ العضلات حسب القدرة على التحكم فيها إلى عضلات إرادية ١‏ ,. .2 

العضلات اللاإرادية وتلخيصها 


وعضلات لاإرادية 


الأنظمة تعمل معًا 


يمكنن التفكيرفى مساهمة 
يحلل التلاميذ كيف يعمل جهاز الغدد الصماء والجهازالدورى والجهازالتنضى مغا ٠‏ جهازالغدد الصماء - الرئتان 


الأقرادق اة 
المساعدة الجسم على الاستجابة للخطر. 
ری اا 59005 أستطيع تطبيق فكرة بطريقة 
يتعرف التلاميذ على دور الأنظمة الفرعية داخل الجهاز الهضمى لحصول الجسم عملية الهضم - البنكرياس ل 
على الطاقة 
e‏ ا نے ات ماله جهازالإخراج - الكلية - 
يحدد التلاميذ العمليات الحيوية التى يقوم بها جهازالإخراج. والأعضاء المتمالكة ف | رمي زازول -امثانةالبولية -التفروة 
عملية الإخراج. 
البحث العملى : التخلص من الفضالات أستطيع إيجاد حلول وتقييم 
يصمم التلاميذ نموذجًا يوضح كيفية عمل الكلية كجهازترشيح للدم. چ 
انظمه تعمل دعا 


5 أستطيع إيجاد حلول وتقييم 
يستعين التلاميذ بما تعلمود عن كيفية تفاعل أنظمة الجسم الفرعية لإكمال ع 


التتائج 
سجل أدلة كعالم 5 يك 2 

Kb:‏ ۴ 5 استطيع تطبيق فكرة بطريقة 
يتوصل التلاميذ إلى تفسيرات علمية تجيب عن السؤال الرئيسى حول كيفية عمل یھ 8 
الجسم كنظام. 
التطبيق العملى (//578) تكنولوجيا علاج مرض السكر 

يمكثنى تعديل خطة عمل 

يستكشف التلاميذ كيفية استخدام الأطباء للتكنولوجيا لمساعدنهم فى علاج 5 أثناء البحث عن حلول 


مرطن السكر. 

مراجعة: الجسم كنظام 

يقوم الايد بتنافئيص ماتماموه من دور ةليسم الالتثائقةاكتقلام عامل 5 5 
عند حدوث الاستجابة للخطر. 


» ربما تكون قد مررت بمواقف كانت مشاعر التوترهى المسيطرة عليك. 
« انظر إلى الصور التالية وفكرفى رد فعل جسمك تجاه هذه المواقف إذا تعرضت لموقف منها: 


© الجسم كنظام 

» يعمل جسم الكائن الحى كنظام متكامل. حيث يتكون الجسم من عدة أجهزة تعمل معًا للقيام بوظائف محددة. 
)0 رمال الاستجابة عند الشعور بالتوتر قبل خوض سباق. 

» يوضح المخطط التالى أجهزة الجسم التى تستجيب عند الشعوربالتوتر. 


الجهازالعصبى: يستقبل الإشارات العصبية من أعضاء الجسم 
مثل العين. ويقوم المخ بإرسال الاستجابات المناسبة لها. 


الجهازالتنفسى: يزداد معدل التنفس للحصول على مزيد من الأكسجين. 


الجهازالدورى: تتسارع نبضات القلب . ويزداد معدل تدفق الدم المحمل 
بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى أعضاء الجسم. 
چين ا يه 


الجهازالعضلى : تحصل العضلات على الأكسجين والغذاء وتبدأ 
فى التحرك بسوعة: 
عندما تشعر بالتوتر يحدث لجسمك بعض الأعراض الجانبية: مثل: 


ب الشعوريآلام فى المهدة - الارتعاش والتعرق. 
تيع 


2 


EETID‏ در 


© 


2 


ه عند اقتراب ثعبان من حيوان اليربوع ماذا تتوقع أن يفعل اليربوع؟ 
( ) يقفزبعيدًا [ ) يظل مكانه. 


ه هل فكرت ماذا يحدث لجسمك عند التعرض لتصادم أو سقوط من على السلم؟ 


© استجابة أجهزة الجسم للخطر 
© تعمل أجهزة الجسم معًا كنظام واحد لأداء وظائف محددة. ومنها الاستجابة للخطر. 


- تعد العينان والمخ جزْءًا من الجهاز العصبى. فعندما... 


@ ترى العين شيئا خطيزا © يرسل المخ إشارة إلى الجهاز ‏ © يستجيب الجسم 
ترسل إشارة إلى المخ العضلى لإطلاق طاقة تستهلك بالتحرك إما بالهروب 
عند انقباض العضلات وإما بمواجهة الخطر 
4 4 4 
چ 
© 
3 : 


» المخطط التالى يوضح كيفية عمل أجهزة الجسم معًا لتنتج استجابة حسية عند السقوط من على دراجة : 


[[6 الجهاز العصبى 
» ترسل العين إشارة الخطر إلى المخ 
© يقوم المخ بمعالجة هذه الإشارة وإرسال التعليمات إلى باقى 


ai‏ الجهاز الدورى 


E ١‏ ا الك فقن اسه خر 
لمواجهة الخطر 


١‏ ماتستحيب#التظنلات وفك طاقة ف عولية الاتقياكن 
فتتحرك بسرعة لتجنب الإصابة. 


٠‏ يتعاون الجهازالدورى (القلب) والجهاز التنفسى (الرئتان) معًا لتوفير الأكسجين اللازم للعضلات؛ مما يسمح للجسم 
ارك ومر هة هقد الق ی ااا 


© 


ه ضع علامة ( ”) أو علامة (06) أمام العبارتين الآتيتين: 


1 - عند ممارسة التمارين الرياضية يقوم الجهاز العضلى بمفرده بتحريك الجسم. ) 
2-يوفرالجهازالعضبى الغناصر الغذائية للخلؤيا الغضبية. 3 


© أجهزة الجسم 
© يحتوى جسم الإنسان على العديد من الأجهزة التى تعمل معًا فى نظام متكامل. 
٠‏ يعتمد كل جهاز على الآخرلأداء وظيفته: فمثلًا: 
1- الجهاز الهضمى: يقوم بهضم الطعام وتوفير العناصر الغذائية. 
2- الجهازالتنفسى: يقوم بعملية التنفس وتوفير الأكسجين. 
3- الجهازالدورى: يقوم بنقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا العصبية. 
4- الجهازالعصبى :يتحكم فى أجهزة وأعضاء الجسم المختلفة مثل حركة عضلات 
المعدة والقلب. 


كا ال تفاعل أجهزة الجسم مغا عند حركة الذراع. 


© تتطلب حركة الذراع لرفع كوب من الماء العديد من عمليات التفاعل بين أجهزة الجسم المختلفة ‏ كما فى المخطط التالى: 


. ترى العينان أولًّا مكان الكوب على الطاولة‎ ٠ 


8و 


© تنقبض العصلاء. الموجودة فى الذراع لتتحرك نحو كوب الماء. 


© 


۾ تعتبر وحدة بناء جسم الكائن الحى. 


0) الخلية )العو 


« تعلمنا فى المفهوم السايق أن معظم أجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا تتكون من خمسة مستويات بداية من الخلايا 


وصولًا إلى الجسم. 
60 من خلايا إلى أنسجة 


ه تتكون الكائنات الحية عديدة الخلايا من خلايا مختلفة فى الشكل والحجم. 


© يساعد التنوع فى شكل الخلايا وحج ا على أن تكون كل خلية متخصصة فى أداء وظيفة محددة. 


EES‏ الخلايا العضلية 
- توجد الخلايا العضلية على شكل ألياف طويلة لتسمح بالحركة 
- الخلايا العضلية قادرة على تخزين وإطلاق الطاقة بسرعة. 
- لاتعمل الخلايا العضلية بمفردها؛ لأن حجمها صغير جد ؛ 


لذا يجب أن تعمل مع مئات الآلاف من الخلايا العضلية الأخرى لتكون فعالة. 


ه تعمل مجموعات الخلايا المتخصصة المتشابهة معًا لنُشكل النسيج . 
© النسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة . 


© من النسيج إلى العضو 


e‏ تنتظم الأ جه فى حزم ا العضة: نسيج عضلى 
- مثال : تنتظم الأنسجة العضلية فى حزم لُشكل ال اة 222 


ا 


عضلات الأمعاء 


8 عن عة عضو دق وة مد5 


- فمثلًا عضلة القلب تعمل على ضح الدم. 


© العضو مجموعة من الأنسجة تؤدى وظيفة محددة . 


عضلات القلب 


عضلات الذراع 


© من العضو إلى الجهاز 
© تحتوى معظم أجسام الكائنات الحية على العديد من الأعضاء. 
- تعمل معظم الأعضاء كجزء من جهازأكبر مترابط. ويساهم كل عضو فى نجاح الجهاز فى أداء وظيفته . 
© الجهاز مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا على أداء وظيفة معينة للجسم. 
وگال الجهاز العضلى الهيكلى 
ه يتكون هذا الجهازمن العظام. والعضلات. والأربطة . والأوتار. والغضاريف. 


© كل عضو من هذه الأعضاء مسئول عن دور محدد يساهم فى نجاح الجهاز (النظام) فى أداء وظيفته . 


@ من الأجهزة إلى الجسم 
© لايوجد جهاز واحد فى الجسم يمكنه العمل بمفرده للحفاظ على الحياة فالعديد من المهام البسيطة التى تؤديها يوميًّا تتطلب 
أجهزة عديدة للعمل معًا فى نفس الوقت. 
- فمثلًا عندما تلعب كرة القدم فإن ذلك يتطلب التعاون بين كل من: الجهاز التنفسى والجهازالدورى والجهاز العصبى 
والجهاز العضلى الهيكلى وجهاز الإخراج . 
ه مما سبق نستنتج أن جسم الكائن الحى يتكون من خمسة مستويات يوضحها المخطط التالى: 


75 0 ا 
١‏ / 1 تكو تكون كن ' 
E a E ET‏ د ,| الكائن ) 
7 ؛ / / الحى 1 
ا سک ا 


© 


© يقوم الإنسان بالعديد من الحركات مثل رفع كوب ماء من فوق المنضدة. 
- ما أجهزة جسم الإنسان التى تعمل معًا لأداء هذه المهمة؟ 


( ) العصبى والدورى ) العصبى والعضلى الهيكلى ) العصبى والدورى والعضلى الهيكلى 


© العلاقة بين حركة الجسم والعضلات 

© تعتمد الحركة التى يقوم بها الكائن الحى على حركة العضلات. حيث تقوم العضلات الهيكلية بتحريك العظام فى جسم الإنسان. 
- مثل : حركة الذراعين والساقين وعظام الأصابع . 

© كيف تتحرك العضلات؟ 

ه تتحرك العضلات عن طريق عمليتى الاتقباض والانيساط. 

ه تبذل العضلة جهدًا عند انقباضها. ويعمل انقباض العضلات على تحريك العظام فى اتجاه واحد فقط. 

© انقباض العضلات: عملية تقليص (تقليل ) طول العضلات مما يؤدى إلى حركة العظام فى اتجاه واحد. 

مثال: ثنى الذراع لأعلى 

ه عندما تقوم بضم قبضة اليد وثنى المرفق ثم ترفع قبضة اليد نحو الكتف نلاحظ الآتى: 
1 - انقباض العضلات الموجودة فى مقدمة الذراع . 
2 - انبساط العضلات الموجودة فى الجزء الخلفى أعلى الذراع . 


ماذا يحدث عند انقباض العضلة الأمامية وانبساط العضلة الخلفية للذراع؟ 
- يتحرك الساعد إلى أعلى وتقترب الذراع من الجسم. 

ماذا يحدث عندما تنبسط العضلة الأمامية وتنقبض العضلة الخلفية للذراع؟ 
- يتحرك الساعد إلى أ فل وتبتعد الذراع عن الجسم. 


5 انبساط العضلة الأمامية 
انقباض العضلة الأمامية 8 “عون 


”انقباض العضلة الخلفية 


أنبشساط العضلة الخلفية 


2201 امن شات أعى ف جسك وكيني تدرا 


© أكمل العبارات الآتية: 
1- المخ أحد أعضاء الجهاز 
2- ينقل الجهاز العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا العصبية. 
3- يتكون النسيج من مجموعة متشابهة من 
0 ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 
1- الخلية العضلية ليس لها القدرة على تخزين الطاقة. 
2- تعتبر الأوتارجزءًا من الجهازالعضلى الهيكلى. 
3- تتم حركة عظام الأصابع والساقين بسبب انقباض وانبساط العضلات الهيكلية. 
4- يعتمد الجهاز العضلى على الجهاز الدورى فى الحصول على الأكسجين 
5- عند الشعور بالتوتريقل عدد ضربات القلب. 
0 اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس: 
1- توجد الخلايا العضلية على شكل ألياف 
2- يقوم بضخ المزيد من الدم إلى العضلات 
3- تعتبر وحدة بناء جسم الكائن الحى 
© اكتب المصطلح العلمى: 
1- مجموعة من الأعضاء التى تعمل ما لأداء وظيفة معينة: 
2- مجموعة من الأنسجة تؤدى وظيفة محددة 
3- عملية تقليص لطول العضلات مما يؤدى إلى حركة العظام فى اتجاه واحد 
© انظر إلى الصورة المقابلة , ثم اختر: 
1 عند اصسظدام قدهك بحجرقإن المستقبلات الحسية ترسل رسالة إلى 
( العين- المخ) 
2- تعمل على تحريك الجسم بعد استهلاكها طاقة فى عملية الانقباض. 


(الأوعية الدموية - العضلات) 


الدرسان الأول والتانى 


(قصيرة - طويلة - دهنية) 
(المخ - القلب - الكبد) 


(الخلية - العضو - النسيج) 


تساعد العضلات الجسم على الحركة ؛ فعندما تحرك قدمك لتمشى تنقبض إحدى العضلات وتنبسط الأخرى. 
- فى ضوء ذلك؛ هل تستطيع التحكم فى عضلات الجهاز الهضمى أثناء الهضم؟ 


J )نعم‎ [ 


يتكون الجهازالعضلى فى جسم الإنسان من مئات العضلات التى تنقبض وتنبسط لتسمح بالحركة. 
العضلات الهيكلية ليست النوع الوحيد من العضلات فى أجسامنا. 


© أنواع العضلات 


1- عضلات لاإرادية 2- عضلات إرادية (هيكلية) 


عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيها. عضلات يمكن التحكم فى حركتها. 


العضلات اللاإرادية 
العضلات اللاإرادية هى عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيها. 


1- عضلة القلب | 2- عضلات العين 


تضخ الدم المحمل بالأكسجين ا ترش العيق TE‏ 7 
والعناصر الغذائية إلى جميع خلايا الجسم. تلقائيًا دون تفكير. 1 6 
كيفية عملها :ت كيفية عملها : تنقبض عضلات العين 

لاإراديًا عند غلق جفن العين. 


> تحدم ماوت خر بمقلة العين لقسلاهد على تحريك العين فى اتجاهات مشتافة. 


ما الطريقة التى تعمل بها كل العضلات؟ 
تعمل جميع العضلات عن طريق الانقباض والانبساط. 
ما نوع العضلات المسئولة عن ضخ القلب للدم؟ 
عضلات لاإرادية. 


9© العضلات الإرادية (الهيكلية) 


يحتوى جسم الإنسان على ما يقرب من 600 عضلة من العضلات الهيكلية التى يمكن التحكم فى حركتها. 
© العضلات الهيكلية عضلات تتصل بالعظام وتعمل على تحريك عظام الجسم. 
بعض أمثلة العضلات الإرادية وكيفية عملها: 


61 عضلات الذراع 


تتحرك الذراع عن طريق عضلتين مختلفتين تتحركان بشكل إرادى. 


تنقبض العضلة الأمامية وتنبسط العضلة الخلفية. 
عند فرد الذراع: 
تنبسط العضلة الأمامية وتنقبض العضلة الخلفية. 


[© عضلات الرقبة 

تتحرك الرقبة لأعلى ولأسفل عن طريق عضلتين مهمتين بشكل إرادى. 
عند رفع الرأس لأعلى: 
تنقبض العضلة الخلفيةء وتنبسط العضلة الأمامية. 


عند خفض الرأس لأسفل: | 
تنبسط العضلة الخلفية وتنقبض العضلة الأمامية. x‏ 


كيف تعمل العضلتان معا عندما يقوم زوج من العضلات الهيكلية بعمل ما؟ 


ر تنقبض إحدى العضلتين. وتنبسط العضلة الأخرى. 


ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- عضلة القلب من العضلات الإرادية. 7 0 
2- يستطيع الإنسان التحكم فى عضلات المعدة. 3 0 
3- يتطلب رفع الرقبة لأعلى عضلة واحدة فقط. 0 
20 


4- تعتبرعضلة الذراع من العضلات الهيكلية. 


E9 


عندما ترى عيناك خطرًا ما فإنها ترسل إشارة إلى 
0 انقب 0اخ ایل 
عند إحساسك بهذا الخظروشعورك بالتوترفإن ضربات القلب 


) تزداد )تقل [)لاتتأثر 


© ماذا يحدث عند التعرض لتهديد أو خطر ما؟ 
عند التعرض لتهديد أوخطرما يقوم الجسم بردود فعل جسمية تجاه هذا الخطرعن طريق: 
-الاستجابة بالمواجهة (مواجهة الخطر)ء أوالهروب من الخطر. 


استجابة المواجهة أو الهروب: هى أعراض تظهر على الجسم عند تعرضه 
لتهديد أو خطرأوتوترما. 


عندما ترى عيناك الخطرترسل إشارة إلى المخ فيرسل المخ إشارة إلى جسمك للاستعداد للاستجابة للخطر. 
© دور أجهزة الجسم المختلفة عند الاستجابة للخطر 
تعمل عدة أجهزة فى جسم الإنسان معًا لمساعدة الجسم فى الاستجابة للخطر منها: 


د 
1- جهاز الغدد الصماع _ 
عبارة عن مجموعة من الغدد تفرزالهرمونات التى لها دوركبيرفى الوظائف الحيوية للجسم. 


© الهرمونات: مواد كيميائية تفرزمن الغدد الصماءء وتساعد الجسم على الاستجابة فى المواقف المختلفة. 


5-5 

ایکون من عدة غدهاتفرزالهرمؤتات : 
الوظيفة: 

1- يتحكم فى الاستجابة للخطر. 


2 - يحافظ هذا الجهازعلى درجة حرارة الجسم وضغط الدم . 


بعض الغدد الصماء فى جسم الإنسان 


- أثناء استجابة المواجهة أو الهروب يفرزجهازالغدد الصماء الهرمونات التى 
تساعد أجهزة الجسم مثل الجهازالدورى والتنفسى على الاستعداد للاستجابة. 


2- الجهاز الدورى /) 


التركيب: 

- يتكون من عضلة القلب والدم والأوعية الدموية التى تشمل الشرايين - الأوردة - الشعيرات الدموية . 
الوظيفة: 

- ينقل الدم والغازات والهرمونات والعناصرالغذائية إلى جميع أجزاء الجسم. 

كيفية عمله: 


- عندما يواجه الجسم خطرًا تتسارع (يزيد معدل) ضربات القلب ويضخ 
الدم إلى العضلات والأعضاء الحيوية الأخرى ويزداد ضغط الدم 


 ىسفنتلا الجهاز‎ -3 ٠ 

هو نظام من الأعضاء والأنسجة التى تساعد الإنسان على التنفس. 

التركيب: 

- يتكون من الأنف والقصبة الهوائية والرئتين وعضلة الحجاب الخاجز. 

- تعتبرالرئتان العضو الأساسى فى الجهاز التنفسى. 

الوظيفة: 

- التنفس وإطلاق الطاقة. 

1 - تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأسفل فيدخل 
الهواء المحمل بغازالأكسجين إلى الرئتين أثناء عملية 
الشهيق: 

2 - تنبسط عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأعلى فيخرج الهواء 


المحمل بغاز ثانى أكسيد الكربون من الرئتين أثناء عملية الزفير. 


٠‏ يعتمد الجهازالدورى على الرئتين فى أداء وظيفته: حيث تحصل الرئتان على غازالأكسجين وتطلقان 
غازثانى أكسيد الكربون كجزء من عمليتى التنفس والدوران. 


مما سبق نستنتج أن أجهزة الجسم تعمل معًا فى تكامل أثناء استجابة المواجهة أوالهروب ؛ ليصبح الجسم جاهرًا للتصرف 

عند التعرض لضغوط كالاقى: 

1- يعمل الجهاز الدورى وجهاز الغدد الصماء فى تكامل أثناء استجابة المواجهة أوالهروب ؛ حيث ينقل الدم الهرمونات التى 
تفرزها الغدد الصماء عبر الأوعية الدموية إلى جميع أجزاء الجسم. 


2- يعمل الجهازالتنفسى والجهازالدورى فى تكامل أثناء استجاية المواجهة أوالهروب ؛ حيث تزداد سرعة التنفس وتتسارع 
ضربات القلب ليزداد تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات والمخ. 
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© تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- من العضلات الإرادية التى يمكن التحكم فى حركتها 


)١(‏ عضلة القلب (ن) عطللة الح (ج) عضلات الذراع ‏ (د)عضلات المعدة 
2- يعتبر هو المسئول عن إفراز الهرمونات التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة للخطر. 
)١(‏ الجهازالهضمى (ب)الجهازالدورى (ج)الجهازالتنفسى (د) جهازالغدد الصماء 


3- من العضلات التى لا يمكن التحكم فى حركتها 
(۱)الذراع (ب) القلب (ج) القدم ( د ) الرقبة 


4- أحد مكونات الجهازالدورى وتنقسم إلى شرايين وأوردة وشعيرات دموية 


(١)الأوعية‏ الدموية (ب) القلب (ج) الدم ( د ) الهرمونات 
5- ينقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم 
(١)الغازات‏ (ب) الهرمونات (ج) العناصرالغذائية (د)جميعماسبق 


© ضع علامة (”) أوعلامة (۸) أمام العبارات الآنية: 


1- العضلات الإرادية تتحرك تلقائيًا دون تحكم الإنسان. 7 1 السودب 
2- يقل معدل ضربات القلب عند الشعور بالتوتر أو خطرما. 9 © امنوقية 
3- يتطلب ثنى الكوع عضلة واحدة تتحرك بشكل إرادى. 1 ( 

4- يستطيع الإنسان التحكم فى حركة الدم. 0 ( الح 

© اكتب المصطاح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآتية: 

1- عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها. )0 

2- العضو الأساسى فى الجهازالتنفسى. / 

3- نظام من الأعضاء والأنسجة التى تساعد الإنسان على التنفس. ) 


E FEIT IS ©‏ 
1 - ما اسم الجهازالذى يمثله الشكل؟ 


2 - ما الدورالذى يقوم به هذا الجهاز عند الشعور بالتوتر أو مواجهة خطرما؟ 


AE © 


- تعتبرعضلات الرقبة من العضلات الإرادية. 


الدرس الرايع 


اخترالاجابة الصحيحة: 
1- الجهاز هوالمسئول عن هضم الطعام. 
0) التنفسى () المضس 
2 - يتم هضم الطعام بالكامل فى 5 
( ) المعدة ( ) الأمعاء الدقيقة 
© الحصول على الطاقة 
تحتاج أجهزة الجسم إلى الطاقة لكى تقوم بأداء وظائف الجسم بشكل صحيح. 
تتمثل هذه الطاقة فى الطعام الذى تأكله ؛ حيث يحتوى على العناصر الغذائية المختلفة والتى تشمل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. 
يحول الجهاز الهضمى هذه العناصر الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة عن طريق عملية الهضم ليستفيد منها الجسم. 
تستخدم بعض هذه المواد الغذائية فى عملية التنفس الخلوى التى تحدث داخل الخلايا لتوليد الطاقة. 
@ الجهاز الهضمى 
الجهازالهضمى: هو الجهازالمسئول عن تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى مواد أبسط يستفيد منها الجسم عن طريق 
عملية الهضم. 


© الهضم عملية تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة ليستفيد منها الجسم. 


الشكل التالى يوضح تركيب الجهاز الهضمى فى الإنسان: 


البلعوم الغ 
الغدد اللعابية 
المرىء 
الكيد 
الحويصلة الصفراوية 
المعدة 
البنكرياس 
الأمعاء الدقيقة 
الأمعاء الغليظة 
المستقيم فتحة الشرج 


5ج الاك 


© الفم 
تبدأ عملية الهضم بمجرد دخول الطعام إلى الفم حيث يتم: 
مضغ الطعام عن طريق الأسنان التى تتحرك بواسطة عضلات الفك. ١-8‏ 


تفتيت الطعام وبدء هضمه بواسطة الأنزيمات (مواد كيميائية ) التى تفرزها الغدد اللعابية . 


عملية تليين الطعام وتفكيكه كيميانيًا: حيت يمتزج اللعاب الذى يحتوى على أنزيمات مع الطعام . 


© المرىم 
عبارة عن أنبوب يمرفيه الطعام حيث تدفع العضلات الطعام 
باتجاه المعدة. 


© المعدة 
عملية تفكك (هضم) الطعام فى المعدة تتم بصورة أكبربسبب: 
الحركة التموجية المستمرة للمعدة. 
السوائل الهاضمة (الحمض والأنزيمات) التى تفرزها المعدة. 


© الأمعاء الدقيقة ا 
يتم هضم الطعام (تفكيك الطعام كيميائيًا ) كاملا فى الأمعاء الدقيقة بواسطة الأنزيمات 
التى تفرزعن طريق: 
نلاا 2-الحويصلة الصنقراؤيةة 


عقا امتصاصن لاصوا فف اة كى امام الفاظوشة فقن هذه الاسر مق الجوالالهوضمين 
وصولًا إلى الدم عن طريق الشعيرات الدموية الموجودة فى جدار الأمعاء الدقيقة. 


© الأمعاء الخ (ê‏ 
تعرف الأمعاء الغليظة باسم القولون. اا 
ينتقل الطعام الذى لم يتم هضمه أوامتصاصه إلى الأمعاء الغليظة ويكون 
فى صورة مزيج شبه سائل. 
يمتص معظم الماء من هذا المزيج ويتحول إلى فضلات صلبة تُسمى البراز 
المستقيم: هوالجزء الأخيرمن الأمعاء الغليظة ويخزن فيه البراز 
قبل أن يتم إخراجه من الجسم. 
فتحة الشرج: هى فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يتم من خلالها التخلص من 
فضلات الطعام. 


© نقن١‏ لعناصر الغذائية 
- تنتقل العناصر الغذائية من الجهازالهضمى (الأمعاء الدقيقة ) إلى الأعضاء المختلفة عن طريق الدم فى الجهازالدورى. 
- بعض العناصر الغذائية يتم استخدامها مباشرة والباقى يتم تخزينه. 
مثال: يمكن أن يُخزن الجسم سكر الجلوكوزبواسطة الكبد والعضلات فى صورة مادة مخصصة لتخزين الطاقة 
تسمى الجليكوجين (النشا الحيوانى). 


ا > الكبد 8 
فى صورة 
4 


سكر الجلوكوز , بواسطة ..ے 


> العضلات 


- يتم استخدام الطاقة المخزنة فى صورة جليكوجين عند التعرض لموقف يحتاج إليهاء 
مثل: استجابة المواجهة أوالهروب. فيتمكن الكبد والعضلات من إطلاق سكر الجلوكوز عند الحاجة إليه. 


يمكن تلخيص عملية الهضم؛ حيث يمر الطعام عب رأعضاء الجهاز الهضمى المختلفة كالتالى: 
بداية عملية هضم الطعام فى الفم. 6 
ت 
تدفع عضلات المرىء الطعام إلى المعدة. 
يتم هضم الطعام جزئيًا فى المعدة. 
يتم هضم الطعام كليًا وامتصاصه فى الأمعاء الدقيقة. 


تعيد الأمعاء الغليظة امتصاص معظم الماء من الطعام غير المهضوم لتكوين الفضلات التى 
يطلق عليها البراز. 
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٠‏ قالغا ت الآنية: 
أ 1- تساعد عملية الهضم على تحويل الطعام من صورة إلى مواد لكى يستفيد منها الجسم. 


أ 2- تقوم الغدد اللعابية بإفراز داخل الفم لتساعد على تفكيك الطعام. 
أ 3- يتم امتصاص العناصر الغذائية بواسطة ثم تنقل بعد ذلك إلى أجزاء الجسم عن طريق أ 


التخلص من فضلات الطعام ( البراز) عن طريق فتحة عضلية يطلق عليها فتحة 


EEIEEID‏ ار 
QED‏ (جمرسرة © 
جسم الإنسان يشبه آلة تقوم بإجراء عملية معالجة للطعام بطريقة رائعة وتحويله إلى عناصرغذائية للحصول على الطاقة 


اللازمة للنمو. وينتج عن هذه العملية فضلات مثل الأملاح وبعض الغازات الضارة. 
فى ضوء ذلك: كيف يتخلص الجسم من هذه الفضلات؟ 


يتم التخلص من هذه الفضلات عن طريق عملية الإخراج. 
© عملية الإخراج 
تعتبرعملية الإخراج والتخلص من الفضلات من أهم العمليات الحيوية التى يقوم بها الجسم. 


© عملية الإخراج عملية حيوية يقوم بها الجسم لطرد الفضلات التى أنتجتها الخلايا. 


تعتبر عملية إخراج الفضلات من أهم العمليات الحيوية التى يقوم بها الجسم. 
لأنه إذا لم يتخلص الجسم من الفضلات فسيصاب بالمرض. 


يقوم الجهاز الإخراجى بجمع الفضلات التى أنتجتها الخلايا وطردها إلى خارج الجسم. 
© جهاز الإخراج مجموعة من الأعضاء والأجهزة تجمع الفضلات التى أنتجتها الخلايا وتطردها خارج الجسم. 
الأعضاء والأجهزة المسئولة عن عملية الإخراج هى: 


الجلد 
© 


٠‏ يتخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق من خلال مسام الجلد. 


9 508 
٠.‏ يتخلص الجسم من غاز ثانى أكسيد الكربون من خلال هواء الزفير. 


زى الجهاز البولى 
٠‏ ينقى ادح هن الفضلات الذائية فى صورةبوق: 


لا يشارك الجهاز الهضمى فى عملية الإخراة؛ لذا لا يعتبر البراز من المواد الإخراجية. © 
لأن مصطلح الإخراج يستخدم فقط لوصف عملية طرد الفضلات الناتجة من خلايا الجسم عبرأغشيتها. 


© الجهاز البولى فى الإنسان © الجهاز البولى 
يعمل الجهازالبولى على تخليص الدم من الفضلات الذائبة. الجهازالمسئول عن تكوين 


يتكون الجهازالبولى من الكليتين - الحالبين - المثانة البولية - القناة البولية . البول وطرده خارج الجسم. 
الكلية 
© مسئولة عن تنخ ننظيف وتنقية الدم 
باستمرار. بما يصل إلى 300 مرة فى اليوم. 


الخال 
© أنبوب رفيع ينقل البول من الكلية إلى 
المفاثة انو 
اداو المثانة البولية 
٠‏ أنبوب يتم تفريغ البول من خلاله. e aE‏ 
خا الجسم. 
كيفية عمل الجهاز البولن ين 


@© ينقل شريان كبيرالدم المحمل بالفضلات مثل اليوريا إلى كل كلية ؛ ويتفرع هذا ١‏ غات رة 
الشريان إلى شعيرات دموية لتمرير الدم إلى النفرونات. 


صورة بول. أ الب 
© يقوم الحالب بنقل البول من كل كلية إلى المثانة البولية. 
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- © يتجمع البول فى المثانة البوليةء يتم تفريغه خارج الجسم عن طريق أنبوب 


© النفرونات وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. 
لا تمر خلايا الدم والبروتينات عبر النفرونات (المرشحات). 65 
- لأنها كبيرة الحجم فتظل فى الجسم. 
البول عبارة عن سائل ينتج من تنقية الدم داخل الكليتين. ويتكون من الماء واليوريا وفضلات أخرى. 
© التبول عملية طرد البول خارج الجسم. 
[ املحوظةا 
٠‏ 'تتقون اليورياًهق اسنتهادك (تفعك )البروقيتات. 
٠.‏ يساعد جهاز الإخراج فى الحفاظ على صحة الجسم بالتخلص من الفضلات. 


© 


الدرس الرابع 


© أكمل العبارات الأنية: 


1- تتكون من استهلاك البروتينات داخل الجسم. 
2- يقوم الجهاز بالتخلص من ثانى أكسيد الكربون أثناء عملية الزفير. 
3- تقوم المعدة بإفراز و التى تساعد فى عملية تفكيك الطعام. 


4- يتخلص الجسم من الفضلات فى صورة عرق عن طريق 


(@ ضع علامة (⁄) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


1- يشارك الجهاز ا لهضمى والجهاز ا لتنفسى فى عملية الإخراج. 8 6 
2- يتجمع الطعام غير المهضوم فى صورة فضلات داخل الأمعاء الدقيقة. ) ( 
3- يخزن الكبد سكر الجلوكوز الزائد على حاجة الجسم. 0 ٤‏ 
4- تبدأ عملية امتصاص العناصر الغذائية فى المعدة. 2 ( 
5- الكلية هى العضو الرئيسى فى الجهاز البولى. 200 


© تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود :)١(‏ 


للق (ب) 
1- الجلد ( ) فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يتم من خلالها طرد فضلات الطعام . 
2- الشرج ( )وحدات مجهرية داخل الكُلى تعمل على ترشيح الدم وازالة المواد الضارة. 
3- النفرونات ( )عضويخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق. 


(@ اذكرأهمية (وظيفة) كل من: 
1ك الجهازالعضس: 
2-المثاثة البولية: 
3- الأمعاء الغليظة: 

(© ادرس الشكل المقابل ثم أجب: 


1- ما اسم الجهازالموضح بالشكل؟ م واع 


2- اكتب البيانات على الرسم. )2( 


3- اذكر وظيفة العضو المشارإليه بالرقم (1). @ 
© عن 


- يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج. 


لقد تعلمت أن الكُلى هى العضو المسئول عن تنقية الدم من الفضلات. 
فى رأيك؛ ماذا يحدث عند تلف إحدى الكليتين فى جسم الإنسان؟ 


يصمم المهندسون أجهزة للمرضى الذين يعانون من قصورفى أداء الكلى تقوم هذه الأجهزة بتنقية الدم للتخلص من الفضلات. 
- سوف نقوم بإجراء تجربة توضح وظيفة الكليتين. 
اق تجربة تصميم نموذج يوضع وظيفة الكليتين )) 


الأدوات: عدد من أوراق الترشيح على شكل قمع أومناشف ورقية - دباسة ودبابيس دباسة - وعاء كبي رشفاف 
أودورق ماء - 30 جم ملح- 15 جم فاصوليا حمراء - 15 جم أرز- ماء - قمع (اختیاری) 


تقوم كل مجموعة من التلاميذ بعمل تصميم لنموذج يوضح 
عمل الكلية الحقيقية بمساعدة المعلم. 


6 من المتوقع أن يكون النموذج المثالى الذى صممه التلاميذ || 
يحتوى على فاصوليا حمراء لتمثيل خلايا الدم. والأرزلتمثيل | 
البروتينات. والملح لتمثيل اليوريا. يمكن استخدام مرشح | 
القهوة (أو المنشفة الورقية) لتمثيل الغشاء الداخلى 
للنفرون. واحتواء هذه المواد بداخله. 


[[6 يوضع المرشح فى قمع للحفاظ على بنية النموذج. 


[€ يوضع القمع فى دورق ويمررالماء من خلال المرشح إلى 
الدورق أسفله. 


[[45 يمكن تثبيت المرشح فى وعاء من الماء لعرض كيفية مرور 
الجزيئنات الصغيرة عبرالغشاء من الدم (داخل مرشح 
القهوة) ثم إلى البول (الماء فى الوعاء أو الدورق). 


ا 
/ 


يسمح المرشح بمرورالماء والأجزاء الصغيرة مثل الملحء ولا يسمح بمرور الأجزاء الكبيرة مثل 
الفاصوليا والأرز. 


تعمل الكلية كجها زترشيح للدم ؛ حيث تعمل على إزالة الفضلات منه مثل الأملاح والجلوكوز فى صورة بولء 
أما الفضلات ذات الحجم الكبيرمثل البروتينات وكرات الدم فلا تمر عبر الغشاء الداخلى لنفرونات الكلية. 


هسكع ا 


لقد تعلمت أن أجهزة الجسم يجب أن تعمل معًا للحفاظ على صحتك. وأن كل جهازفى الجسم يعتمد على أداء باقى 


أجهزة الجسم الأخرى. 
إذا حدث قصورفى أداء أحد أجهزة الجسم فإن ذلك سيؤثر سلبًا على أداء الأجهزة الأخرى. 
© الحصول على الطاقة 
راجع الخطوات المختلفة التى يقوم بها جسمك ليحصل على العناصر الغذائية والطاقة من الغذاء الذى تتناوله. 
فى الجدول التالى.اكتب اسم كل جهازبجوارالوصف الخاص به الذى يوضح وظيفة هذا الجهازفى إمدادك بالطاقة 
التى تحتاج إليها: 


(الجهاز الهضمى - الجهاز العضلى - جهاز الإخراج - الجهاز الدورى - جهازالغدد الصماء) 
العملية الجهاز المسئول عنها 
تساعد عضلات الفك فى تحريك الأسنان لتقوم بمضغ 
الطعام وتقطيعه إلى قطع صغيرة. 


يقوم بإفراز أنزيمات لتساعد فى تفكيك الغذاء. 


تمتص الأمعاء العناصر الغذائية وتنقل الغذاء غير 
المهضوم إلى المستقيم. 

جمع الفضلات التى تنتجها الخلايا وإخراجها من الج 
حيث يتم تنقيتها من خلال الكلى. 


© فهم عملية الإخراج 
اقرأ كل جملة , ثم حدد الجملة التى تصف جهاز الإخراج: 
1 - يشمل جهاز الإخراج كلا من المعدة. والبنكرياس. والأمعاء. 
2 - يتخلص جهاز الإخراج من الفضلات الناتجة عن طريق حرق الغذاء. 
3 - يستخدم جهاز الإخراج الدم لنقل الأ جين من الرئتين والغذاء من الجهاز الهضمى ومنه إلى الجسم. 
وتحليل الغذاء لإمداد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة. 


4 - يقوم جهازالإخراج بتفتيت 


ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآثية: 
1- تبدأ عملية الهضم فى الفم. 3 © 
2- تعمل الرئة على تنقية الدم من الفضلات فى صورة بول. ) ( 
3- يجمع جهازالإخراج الفضلات التى تنتجها الخلايا ويطردها خارج الجسم. 3 1 
4- تعمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل منفصل عن بعضها. 0 ( 


الدرس السادس 


والآن بعد أن تعلمت الكثير عن أجهزة الجسم المختلفة ودورها عند حدوث الاستجابة للخطر. يمكنك وصف وظيفة كل جهاز 
عند الشعور بالتوترأوالتعرض لخطرما. 

5 3 
للتساؤل, 


كيف يعمل جسمى كنظام؟ 


جسم الإنسان يتكون من أجهزة مختلفة تعمل معًا فى صورة نظام متكامل . 


يعتمد كل جهازفى عمله على باقى الأجهزة الأخرى للحفاظ على صحة الجسم. والاستعداد عند حدوث الاستجابة للخطر. 


|ااتفسير العلمى المستند إلى أدلة 
تتفاعل الأجهزة فى أجسامنا معًا للقيام بالعمليات الحيوية التى تحافظ على صحتنا وحياتنا. 
عند التعرض لموقف خطر, تستجيب العديد من أجهزة الجسم المختلفة . وتؤدى وظائفها لمساعدتنا على عمل رد فعل سريع . 
عندما ترى عيناى الخطر, يرسل المخ إشارة إلى أجهزة الجسم لبدء استجابة المواجهة أوالهرب. 
يفرزجهاز الغدد الصماء الهرمونات التى تجعل جسمى مستعدًا للقيام برد فعل. 
يخفق قلبى بسرعة وتستنشق رئتاى هواء كثيرًا ليصل الأكسجين إلى أعضائى وجهازى العضلى. 
تستعد عضلاتى للانقباض؛ مما يساعد جسمى على الحركة والقدرة على مواجهة الخطر أو الهرب. 
لا بد من إمداد الجسم بالطاقة للبقاء على قيد الحياة. فتعمل العديد من أجهزة الجسم معًا لإمداد الجسم بها. 


للخضول على الطاقق لايد من تناول الغذاى حيبت يقوه:الجهازلهضهى بتفتيت الغداء ليكون فى ضورة هتاس ةه 
الخلايا بالطاقة. 


يقوم الجهازالدورى بنقل الأكسجين والعناصر الغذائية لكل أجزاء الجسم. 
تتمثل وظيفة جهاز الإخراج فى التخلص من الفضلات الناتجة عن العمليات الحيوية التى تتم داخل أجسامنا. 
تخرج الفضلات من أجسامنا فى صورة هواء الزفير والعرق والبول. 


تقوم الكليتان بدورهام لتنقية وترشيح الدم من الفضلات. 


EEN EEIETD 


ات | 


تعلمنا خلال المفهوم أن جهاز الغدد الصماء يُفرز هرمونات تنظم العديد من العمليات الحيوية فى الجسم . 
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© مرض السكر 
Şa ۴‏ 
الأنسولين: هوهرمون ينظم كمية (مستوى) “ع چ 
لك 
السكرفى الدم. فى 
نفا اتو ن مق الک رامن اذم يحت ااا اترا 227 
جهارَالعددالصماء, ا 


عند حدوث قصورفى أداء البنكرياس وإفراز هرمون 
الأنسولين يتسبب ذلك فى الإصابة بمرض السكر. 


© مرض السكر اضطراب فى جهاز الغدد الصماء لدى بعض الأشخاص نتيجة عجزالبنكرياس عن إفراز الأنسولين 
بكميات كافية. 
عندما يصاب الشخص بمرض السكرفهذا يعنى عدم قدرة الجسم على إفراز الأنسولين بكميات كافية أواستخدامه؛ 
ولذلك يظل السكرفى الدم مسببًا مشكلات كثيرة. 


ماذا يحدث عند عدم قدرة البنكرياس على أداء وظيفته بشكل صحيح؟ 
- يصاب الشخص بمرض السكر. 

يجب على هؤلاء المرضى مراقبة مستوى السكرفى الدم عن طريق أجهزة قياس السكرالمنزلية. مر 
والحرص على عدم انخفاض أو ارتفاع مستوى السكربشكل كبير. 


ات المستخدمة فى علاج مرض السكر 


جهازقياس السكر 
يجب أن يحقّن مرضى السك رأنفسهم بجرعات منتظمة من الأنسولين عن طريق استخدام بعض التقنيات مثل: 


1 - الحقن التقليدى 2 - مضخة الأنسولين 


مضخة الأنسولين: عبارة عن جهازيتصل بالجسم يساعد مرضى السكرعلى التحكم فى مستوى السكرفى الدم عن 
طريق حقن الأنسولين بشكل تلقائى عند حاجة الجسم إليه. 


© 


GEEK 
الابتكارات الحديثة‎ | 


يعمل الباحثون الآن على ابتكاربنكرياس صناعى حتى لا يحتاج 
مرضى ال بل سي 


الب 


لين خارجية. 
ياس الصناعى عضوًا داخليًا يضخ الأ 


إلى توصيل مضخة أز 


حاجة الجسم. 


. يجب أن يحرص مرضى السكرعلى اتباع نظام غذائى صحى» وممارسة التمارين» ومتابعة الطبيب بصورة دورية‎ ٠ 


ليا مجال العلوم: 


أسباب الإصابة بمرض السكر والطرق 
المستحدثة التى تساعد مرضى السكر 
على البقاء أصحاء. 


لتوظيف التكنولوجيا فى مساعدة 
الأشخاص الذين يعانون من 
اشظرابات مثل مركن السكر: 


لين 


مجال التكنولوجيا: EG‏ 
فكرفى طرق إبداعية ومبتكرة 2 | يهلا 


ڪون 


هجال الهندسة: 
التعاون المشترك بين غلماء الوئدسة 
والطب لتصميم أجهزة طبية 
تخدم البشرية. 


مجال الرياضيات: 
ملل ياتا با كمدة تة الاش خان 
المصابين بمرض السكرفى مصرخلال 
آخر 16 ستؤات. 


_الوحدةانو | | 


الجسم عبارة عن نظام متكامل يتكون من أجهزة تعمل معًاء وكل جهازيتكون من مجموعة من الخلايا التى تكون الأنسجة والأعضاء. 


النسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة. 
العضو مجموعة من الأنسجة تؤدى وظيفة محددة . 
الجهاز مجموعة من الأعضاء التى تعمل على أداء وظيفة معينة للجسم . 


العضلات الهيكلية عضلات تتصل بالعظام وتعمل على تحريك عظام الجسم. 
العضلات الإرادية عضلات يمكن التحكم فى حركتهاء مثل عضلات الذراع . 
العضلات اللاإرادية عضلات تتحرك تلمَائيًا ولا يمكن التحكم فيهاء مثل عضلة القلب. 


ن الجهازالعضلى الهيكلى فى جسم الإنسان من العظام. والعضلات. والأربطة ‏ والأوتاں والغضاريف. 
3 
دور العضلات فى عملية الهضم: 
٠‏ تتحرك عضلات الفكين لتساعد الأسنان على مضغ الطعام وزيادة مساحة سطحه. 
٠‏ تدفع عضلات المرىء الطعام باتجاه المعدة. 
٠‏ تساعد حركة عضلات المعدة على تفكيك الطعام. 
وظيفة جهاز الغدد الصماء 
- يقوم بإفراز ا لهرمونات التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة. 


وظيفة الجهاز الدورى 
- ينقل الدم الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم . 


الإخراج عملية حيوية يقوم بها الجسم لطرد الفضلات التى أنتجتها الخلايا. 
النفرونات وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. 


دور بعض أعضاء الجسم فى التخلص من الفضلات: 
الكلية الجلد الرئة 
ه مسئولة عن تنقية وترشيح الدم ٠ه‏ مسئول عن التخلص من الماء ٠‏ مسئولة عن التخلص من غاز 


من الفضلات. مثل اليوريا والماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق ثانى أكسيد الكريون من خلال 
والأملاح الزائدة. من خلال مسام الجلد. هواء الزفير. 


© 


© اختر الإجابة الصحيحة: 


1- ينقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم. فهلية 2024 
(۱) الغازات (ب) الهرمونات (ج) العناصر الغذائية (د)جميع ماسبق 

2- تعتبرالكليتان من أعضاء الجهاز 
(١)الهضمى‏ (ب) التنفسى (ج) البولى (د)الدورى 

3- كل العضلات الآتية لاإرادية ما عدا 
)١(‏ عضلات المرىء (ب) عضلات المعدة 
(ج) عضلات الأمعاء الغليظة ( د ) عضلات الرقبة 

4- تفرزالغدد الصماء لتساعد الجسم على أداء وظائفه. لدقهلية 2024 
(١)الأملاح‏ (ب) البروتينات (ج) الهرمونات ( د ) السكريات 

(©) 5- يقوم بضخ المزيد من الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم عند حدوث الاستجابة الحسية. 

(١)القلب‏ (ب)المخ (ج) الرئتان ( د ) الحجاب الحاجز 

6- العضو المسئول عن تنقية الدم باستمرارمن الفضلات هو لدقهلية 2024 
(١)الكبد‏ (ب) الكلية (ج) البنكرياس (د )المعدة 

7- تفرز الأنزيمات لتزيد من عملية التفكك الكيميائى للطعام. 
(۱)الرئتان (بالمعدة (ج) الأمعاء الغليظة (د))الكلية 

8- يطلق على النشا الحيوانى اسم 
(1) البروتين (ب) الجليكوجين (ج) الجلوكوز ( د ) الفيتامينات 


9- تبدأ عملية امتصاص العناصر الغذائية عن طريق الشعيرات الدموية فى جدار 


(١)المعدة‏ (ب) الأمعاء الغليظة 
0 الأوعية الدموية التى تسمح بتدفق الدم تشمل 


(١)الأوردة‏ (ب) الشرايين 


(ج) القلب (د) الأمعاء الدقيقة 


(ج) الشعيرات الدموية ( د ) جميع ماسبق 


1- عند حدوث الاستجابة للخطر فإن المسئول عن الاستعداد لهذه الاستجابة 


)١(‏ الجهازالعصبى فقط 
(ج) جهازالغدد الصماء فقط 


2- يزداد معدل سرعة ضريات القلب عند 


(١)النوم‏ 
(ج) الاستجابة للمواجهة أوالهروب 

3- أثناء الزفير عضلة الحجاب الحاجز. 
(۱) تنقبض (ب) تنبسط 
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(ب) الجهازالدورى فقط 


( د ) أجهزة الجسم تعمل معًا فى نظام متكامل 


(ب) مشاهدة التلفاز 


( د ) جميع ما سبق 


(ج) تدور (د ) تنخفض 


EE EEIESID 
فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام‎ -4 
(ب) الشرج (ج) المعدة (د) القناة البولية‎ مقلا)١(‎ 


5- أى مما يلى يعد ترتيبًا لمكونات أجهزة الجسم من الأقل تعقيدًا إلى المكونات الأكثر تعقيدًا؟ 


(۱) نسيج. خلية. عضو. جهاز (ب) خلية. نسيج؛ عضو جهاز 

(ج) جهان عضوء خلية؛ نسيج ( د ) عضو نسيج» خلية؛ جهاز 
6- يتكون الجهاز العضلى الهيكلى من 

)١(‏ العظام (ب) العضلات (ج) الأوتار ( د ) جميع ما سبق 
7- يستقبل إشارات عصبية من أعضاء الجسم عند التعرض لخطر ويقوم بإرسال استجابة لها. 

() القلب (ب) العين (ج) المخ (د ) البتكرياس 
8- تساعد الأنزيمات التى يفرزها البنكرياس والحويصلة الصفراوية على 

)١(‏ زيادة سرعة نبضات القلب (ب) زيادة التفكك الكيميائى للطعام 

(ج) الاستعداد للاستجابة لمواجهة خطر ( د ) زيادة ترشيح وتنقية الدم من الفضلات 
9- عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة . فإن | دى هذه العضلات ٠‏ بيد االأخرى 

)١(‏ تتحرك - تظل ثابتة (ب) تنقيض - تنبسط 

(ج) تظل ثابتة - تنبسط ( د ) تظل ثابتة - تنقبض 
0- كل مما يلى من المواد الإخراجية التى تنتجها خلايا الجسم عبر أغشيتها ما عدا 

(١)البول‏ (ب) البراز (ج) العرق ( د ) ثانى أكسيد الكربون 
1- يختزن الكبد السكرويحوله إلى 

(۱) بروتين (ب) جليكوجين (ج) دهون (د) نشويات 
2- تعمل الرئة على إخراج من الجسم 

)١(‏ الفضلات الصلبة (ب) الفضلات السائلة 

(ج) الفضلات الغازية ( د ) البراز 


3- كل ما يلى من العضلات الإرادية فى جسم الإنسان ما عدا 
(۱) عضلات الذراع (ب) عضلات الساق (ج) عضلات الرقبة ( د ) عضلات القلب 


أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات مما بين القوسين: 


1- يتكون النسيج من مجموعة متشابهة. (خلايا - أعضاء) 
2- يقوم بتنسيق الحركات اللازمة وإرسال التعليمات إلى العضلات. (القلب - المخ) 
3- من العضلات التى يمكن التحكم فى حركتها 5 (عضلات الذراع - عضلة القلب) 
4- من أعضاء الإخراج فى جسم الإنسان 4 (الجلد - البنكرياس) 
5- يفرزجهازالغدد الصماء التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة. (النفرونات - الهرمونات) 
6- عند الشعور بتهديد أو خطرماء فإن معدل ضربات القلب : (يقل - يزداد) 
7- الجهازالمسئول عن تنقية وترشيح الدم من الفضلات هو الجهاز . (البولى -الدورى) 
8- تحتوى على نفرونات تنقى الدم من الفضلات. (الكليتان - الرئتان) 


و 
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تدرب 

9- عندما تنقبض العضلة الأمامية الموجودة أعلى الذراعء يتحرك الساعد إلى (أسفل - أعلى) 
0- تنتقل الهرمونات إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق (جهازالغدد الصماء - الجهازالدورى) 
1- تتكون اليوريا من هضم وتكسير داخل خلايا الجسم. (النشويات - البروتينات) 
2- أثناء عملية تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأعلى. (الشهيق - الزفير) 
3- عضلة العين مثال لعضلة (إرادية - لا إرادية) 
4- تتطلب حركة الذراع لرفع شىء ما التفاعل بين (العظام والعضلات فقط - أجهزة الجسم المختلفة) 
5- يحتوى اللعاب على تعمل على تفكيك الطعام فى الفم. (أنزيمات - هرمونات) 
6 المثاثة من أعضاء الجهاق (الدورى - اليولى) 


ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- جسم الإنسان عبارة عن نظام متكامل؛ يتكون من أجهزة تعمل معًا. 
2- يخزن الطعام غير المهضوم فى الأمعاء الدقيقة لحين التخلص منه. 
3- العضلات الإرادية تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها. ) 
4- يقوم المخ بتنسيق وضبط الحركات اللازمة للعضلات. ) 
5- لا يعتبرالجلد من أعضاء الإخراج فى الجسم. 2 
6- يتطلب ثنى الكوع عضلة واحدة تتحرك بشكل إرادى. 

7 ينقل الجهازالدورى الهرمونات فقط إلى جميع أنحاء الجسم. 
8- يضخ الجهازالهضمى الدم إلى العضلات لتقوم بالحركة. 

9- لا يعتبرغازثانى أكسيد الكربون من المواد الإخراجية. 

0- تدفع عضلات المرىء الطعام إلى المعدة. 

1- يعتمد الجهاز العصبى على وظائف باقى أجهزة الجسم لكى يعمل 
2- تتحرك العظام تلقائيًا دون تدخل العضلات. 

3- توجد النفرونات داخل الجلد لترشيح وتنقية الدم من الفضلات. 
4- يتم تخزين الجلوكوزبواسطة الكبد والعضلات فى صورة يوريا. 


5- جهاز الغدد الصماء يحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط الدم. 


سر اسن اسن سر سر سين اسن ار ص الجن لصن ص لسر ملسمل 


6- عضلات الذراع من العضلات اللاإرادية. 
7- يتخلص الجسم من العرق عن طريق الرئتين. 
اكتب المصطاح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآتية: 


خب مہ دہ تت په ا س چ چ یه ڪه ب 


س ~~ 


1- عضلات تتصل بالعظام وتعمل على تحريك عظام الجسم. 
2- عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيها مثل العضلة القلبية. 
3- مجموعة من الخلايا المتشابهة. 


س ص ص 
تا ت نت ب 


4- مجموعة من الأنسجة تعمل معًا لأداء وظيفة محددة. 


لدقهلية 2024 


(الشرقية 2024 


لدقهلية 2024 
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5- عملية طرد الفضلات التى أنتجتها الخلايا من الجسم عبرأحد أغشيته. 
6- جهازيتكون من العظام والعضلات والأربطة والأوتاروالغضاريف. 


7- فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام. 


8- مواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء تساعد على الاستجابة فى المواقف المختلفة. 
9- وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيج الدم وإزلة المواد الضارة من الجسم. 
0- جهازيقوم بإفراز ا لهرمونات. 

1- الجهازالمسئول عن نقل الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم. 
2- العضو المسئول عن استخلاص الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق. 

3- عضو يقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات فى صورة بول. 

4- جهازيخلّص الجسم من ثانى أكسيد الكربون. 

5- جهاز يعمل على تنقية الدم وإخراج الفضلات واليوريا. 


عمية سے يك لمحتا سا سد س يي س سے سے 


أكمل العبارات الآتية: 

1- يقوم القلب بضخ المزيد من الدم إلى العضلات للحصول عا 

2- يقوم الجهاز بتحويل الغذاء من صورة معقدة إلى عناصرغذائية بسيطة تستفيد منها خلايا الجسم. 
3- يتكون الجهازفى جسم الإنسان من مجموعة 

4- المثانة من أعضاء الجهاز 

5- تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسي داخل الجسم. 

6- تتكون الكلية من مرشحات تسمى تقوم بترشيح الدم وينتج اليول. 

کے کاس عشلة دورًا مهمًا فى عملية التثذ 

8- مواد تفرزمن الغدد الصماء تساعد الجسم على الاستجابة للمواقف المختلفة 

9- العضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها مثل 

0- تتفرع الشعيرات الدموية وتمرعبر الموجودة بداخل الكلية؛ لتنقية وترشيح الدم من الفضلات. 
1- يقوم القلب بضخ الدم المحمل ب و إلى جميع خلايا الجسم. 

2- تعمل فى الجهازالبولى على تنقية الدم من الفضلات. 

3- تشمل الأوعية الدموية الأوردة و و والتى تسمح بتدفق الدم عب رالجسم. 

4- يخزن البول فى لحين طرده خارج الجسم عن طريق القناة البولية. 

5- يعمل جهاز على تخزين الفضلات والتخلص منها. 


6- مرض السكرهو عبارة عن اضطراب فى جهاز الغدد الصماء نتيجة عجز عن إنتاج الأنسولين بكميات كافية. 


© 


7- ينتقل الطعام غير المهضوم إلى لحين التخلص منه. 


1 ر 


© صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية: 


-4 


-5 


1- يتكون النسيج من مجموعة خلايا مختلفة. 
2- يحتوى الجلد على أنزيمات تساعد فى عملية الهضم. 
(©) 3- يشارك الكبد فى إخراج العرق من خلال المسام. 
4- يبدأ امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم فى الأمعاء الغليظة. 
5- يسمى الجزء الأخيرمن الأمعاء الدقيقة بالمستقيم 
28 عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها مثل عضلات الذراع . 
7- يتكون الجهازالبولى من الكلية والقلب والمثانة. 
8- المعدة هى أطول أعضاء الجهاز الهضمى وتقوم بالهضم الكامل. 
)2 علل لما يأتى: 
1 عضّلة القلب هن العضّلات اللاإرادية. 
ه۵ 2- تعتبرالرئة من أعضاء الإخراج. 
3- تعتبرالكلية هى العضوالرئيسى فى الجهازالبولى. 
4- لايعتبرالبرازمن المواد الإخراجية. 
5- أهمية جهازالغدد الصماء عند الشعوربالتوترأو التعرض لتهديد خطر. 
6- يحدث تفكك الطعام بشكل كبيرداخل الأمعاء الدقيقة . 
7- يعتبرالجلد من أعضاء الإخراج. 
E SK ©‏ 


انقباض وانبساط عضلة القلب. 
انقباض العضلة الأمامية الموجودة فى مقدمة أعلى الذراع وانبساط العضلة الخلفية. 
التعرض لتهديد أو خطرما بالنسبة لضربات القلب. 

إصابة الإنسان بمرض السكر. 


عدم قدرة البنكرياس على أداء وظيفته بشكل صحيح. 


١ ©(‏ استخرج العلمة المشقلقة: 


-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
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الكليتان - المستقيم - الحالبان - المثانة البولية. 

الفم - المعدة - القصبة الهوائية - الأمعاء الدقيقة. 

الجلد ‏ الكلية - القلب - الرئتان. 

عضلة القلب - عضلات الذراع - عضلة المعدة - عضلة الحجاب الحاجز. 
القلب - الدم - الرئة - الأوعية الدموية. 

عضلات الذراع - عضلة القلب - عضلات الرقبة - عضلات الساق. 


العضلات - المخ - الأوتار - الأربطة. 


RE A ©‏ كن 
اك العطبلت نة 
2 العضلة القلبية. 
3- جهازالغدد الصماء. 


4- الجلد. 


7- الغدد اللعابية. 
8- الجهازالدورى. 
9- الجهازالهضمى. 
0 الأنزيمات. 
1- الأمعاء الغليظة. 
اران 
3-المثانة البولية. 
© أسئلة متنوعة: 
1- اذكرمكونات الجهازالعضلى الهيكلى. 
2- ها الأجهزة التى تشارك فى القيام بعملية الإخراج؟ 
© 3- اذكراثنتين من وظائف جهازالغدد الصماء فى الجسم. 
4- ما الجهازالمسئول عن انقباض الأنسجة وتحريك الجسم؟ 
5- قارن بين العضلات الإرادية والعضلات اللاإرادية: 
وجه المقارنة العضلات الإرادية 


التعريف 
مثال 


6- اكتب الحرق المقابل للجهازالمسئول عن العمليات التالية أمامها: 


(۱) جهازالإخراج. (ب) جهازالغدد الصماء. 
1 - يعمل على إفراز الهرمونات فى الجسم. 
2- يعمل على تنقية الدم وإخراج الفضلات من الجسم. 
3 - يعمل على انقباض الأنسجة وتحريك الجسم. 
7- من‌انا ؟ 


1 - خلايا على شكل ألياف طويلة تسمح بالحركة. 


2 - جهازيتكون من عظام وعضلات وأربطة وأوتاروغضاريف. 


3 - أنابيب صغيرة تقوم بترشيح الدم للتخلص من اليوريا. 


الوحدةااوات || 


العضلات اللاإرادية 


(ج) الجهازالعضلى الهيكلى. 


© (١)اخترالإجابة‏ الصحيحة: 


1- عندما ترى عيناك خطرًا ما فإنها ترسل إشارة إلى عبر الأعصاب. 

(١)المخ‏ (ب) القلب (ج) الرئتين (د) الكلية 
2- عضلة لها دورهام فى عملية الشهيق والزفير 

(١)البطن‏ (ب) القلب (ج) الحجاب الحاجز (د) المعدة 
3- حركة عظام الأصابع والذراعين تتم بسبب العضلات الهيكلية. 

(۱) انقباض (ب) انبساط (ج) انقباض وانبساط (د) ثبات 
4- تتمثل الوظيفة الأساسية للجهازالهضمى فى 

)١(‏ ضخ الدم إلى أجزاء الجسم (ب) إفرازالهرمونات 


اتيت الطحام إلى جات كى سور عار قذاليةوناصها امم 
( د ) التخلص من الفضلات 
(ب) من أنا...؟ جهازيعمل على إفرازالهرمونات بالجسم. 


© (1) أكمل العيارات الانية باسنتخدام الكلمات بين القوسين: 


1- يقوم الجهاز بضخ الدم إلى العضلات للحصول على الطاقة . (التنفسيى - الدورى) 
2- تحتوى العين على عضلات (إرادية - لاإرادية) 
3- يخزن الكبد والعضلات سكر للحصول على الطاقة عند الحاجة إليها. (الجلوكوز - الفركتوز) 
4- تعتبرالمعدة عضوًا من أعضاء الجهاز (التنفسى - الهضمى )! الدتياية 2024 
(ب) ماذا يحدث عند: عدم قدرة البنكرياس على أداء وظيفته بشكل صحيح؟ لقليوبية 2024 


(© (1) اخترمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1): 


(î)‏ (ب) 
1- يخزن بها البول لحين طرده خارج الجسم ( )المستقيم 
2- تخزين بقايا الطعام غير المهضوم لحين التخلص منه , ( )الكبد 
3- عضلات الذراع. ( ))المثانة البولية 
4- العضلة القلبية : ( )من العضلات الإرادية 


( )منالعضلات اللاإرادية 
(ب) استخرج الكلمة المختلفة: 


عضلة القلب - عضلات الذراع - عضلة المعدة - عضلة الحجاب الحاجز. يبد 


15:14 13:11 10:8 7:0 تابع مستواك‎ 
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0 3 لكر اوحايةالصحيحة: 


1- يصب كل من البنكرياس والحويصلة الصفراوية الأنزيمات فى 


)١(‏ الأمعاء الدقيقة (ب) الأمعاء الغليظة 
(ج) الكبد (د) المعدة 
2- ينقل الجهازالدورى لجميع أجزاء الجسم. 
(1) العناصرالغذائية (ب)الغازات (ج) الهرمونات (د) جميع ما سبق 
3- يتكون كل جهازفى الجسم من مجموعة مختلفة من تعمل معًا لأداء وظيفة معينة. 
(١)الخلايا‏ (بي)الأنسجة (ج) الأعضاء (د)الأنزيمات 


4- كل مما يلى من العضلات التى يمكن التحكم فى حركتها ما عدا : 
)١(‏ عضلات الرقبة (ب) عضلات الذراع (ج) عضلات العين (د)عضلات الساق 
(ب) ما اسم العضو الموضح بالشكل؟ وما وظيفته؟ 
)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- العضلات التى تنقل الطعام من المرىء إلى المعدة يمكن التحكم فيها. ) 
2- تنتقل الهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق جهازالغدد الصماء. ) 
3- يحتوى اللعاب على أنزيمات تساعد فى عملية الهضم. ) ) 
) 


4- يُصاب الإنسان بمرض السكربسبب قصورفى أداء البنكرياس لوظيفته. 


(ب) ماذا يحدث عند: انبساط العضلة الأمامية الموجودة فى مقدمة أعلى الذراع وانقباض العضلة الخلفية؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
(الأعضاء - النشويات - البروتينات - عرق - الخلايا - يقل - يزداد) 
1- تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسير داخل خلايا الجسم 
2- يتخلص الجلد من الماء والأملاح الزائدة عن حاجة الجسم فى صورة 
3- عند الشعوربتوتر أو مواجهة خطرماء فإن معدل سرعة ضربات القلب 
4- يتكون النسيج من مجموعة المتشابهة معًاء 
(ب) علل: لا يعتبرالبرازمن المواد الإخراجية. 


00 تابع مستواك 7:0 10:8 13:11 15:14 
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)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- تتفرع الشعيرات الدموية وتمرعبر الموجودة بداخل الكلية لتنقية وترشيح الدم من الفضلات. 
2- تساعد فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 
3- ينظم هرمون مستوى السكرفى الدم. 


4د توس البالأستيناث الشراء فى اتغلية 
(ب) ما الدورالذى تقوم به المثانة البولية فى عملية الإخراج؟ 


)١( ©(‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 
1- العضلات اللاإرادية تتحرك تلقَائيًا دون تحكم الإنسان. 
2- تحاط الخلية الحيوانية بجدارخلوى لحمايتها. 
3- يقل معدل ضربات القلب عند الشعوربالتوترأو خطرما. 
4- تتميزالكائنات ذات الأنظمة الأكثرتعقيدًا باحتوائها على خلية واحدة. 
(ب) علل: تستطيع الخلية النباتية صنع غذائها بنفسهاء بينما لا تستطيع الخلية الحيوانية ذلك. 


)١( ©‏ اختر الإجابة الصحيحة: 


1- وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم تسمى 


(١)الرئة‏ (ب) النفرونات (ج) الأنزيمات ( د ) القصبة الهوائية 
2- تتم عملية التنفس الخلوى فى 

)١(‏ النواة (ب) الميتوكوندريا (ج) السيتويلازم ( د ) أجسام جولجى 
3- ينقل الجهازالدورى إلى جميع أجزاء الجسم. 

(۱) الغازات (ب) العناصرالغذائية ‏ (ج)الهرمونات ( د ) جميع ما سبق 
4- أى من التراكيب الآتية يوجد فى جميع أنواع الخلايا؟ 

)١(‏ فجوة عصارية كبيرة (ب) البلاستيدات الخضراء 

(ج) غشاء الخلية ( د ) جدارالخلية 


(ب) لاحظ الشكل الذى أمامك. ثم أجب: 
1- الرسم يمثل 


ا0 ا 
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و نموذج الأضواء © 


0 1غ لثحانةالستحيحة: 


1- مجموعة الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة تسمى 


(1)العضو (ب) النسيج (ج) الجهاز (د) الخلية 
2- تعمل على إنتاج الطاقة داخل الخلايا. 

)١(‏ الميتوكوندريا (ب) النواة (ج) السيتوبلازم (د ) العضلات 
3- تعتبر وحدة بناء جسم الكائن الحى. 

(١)النسيج‏ (ب) الخلية (ج) العضو ( د )الجهاز 
4- يختزن الكبد والعضلات فى صورة جليكوجين. 

(١)الأملاج‏ (ب) الماء (ج) سكرالجلوكوز (د)الأنسولين 


(ب) علل: تعتبرعضلات الرقبة من العضلات الإرادية. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة: 


(الأنف - الرئة - البنكرياس - الجدارالخلوى - جهازجولجى - النواة) 


كات کل فى الجهازالتنفسى على التخلص من غازثانى أكسيد الكربون. 
2- تركيب يوجد فى ورقة نبات السنط وغير موجود فى الخلية البشرية هو 
قد اید أنزيمات تساعد فى عملية الهضم. 


4- مركزالتحكم فى الخلية والمسئول عن الانقسام الخلوى هو 
(ب) ما أهمية الجدارالخلوى فى الخلية النباتية؟ 


)١( ©‏ اكتب المفهوم العلمى: 


1- مواد تفرزمن الغدد الصماء تساعد على الاستجابة للمواقف المختلفة. 

2- تركيب يوجد فى الخلية يشبه الكيس يستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات. 
3- عملية تحول الغذاء من الصورة المعقدة إلى الصورة البسيطة . 

4- سائل هلامى يملأ فراغ الخلية وتسبح فيه العضيات. 


نا ت يخ ب 


(ب) انظر إلى الصورة الموضحة,. ثم أجب: 
1- اسم الجهاز الموضح أمامك هو 


2- اسم العضوالمشار إليه هو 


ه تطويرنموذج يوضح أن المغناطيسية والكهربية والقوة ظواهر مرتبطة ببعضها. 


٠‏ التعرف على المكونات الأساسية للدائرة الكهربية. 
٠‏ مناقشة العوامل المختلفة التى تؤثرفى مقدارالقوى الكهربية والمغناطيسية. 
ه تصنيف المواد من حيث توصيلها للكهرباء إلى مواد موصلة ومواد عازلة . 

٠‏ المقارنة بالأدلة لنتائج توصيل الدوائر الكهربية على التوازى وعلى التوالى. 
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الوحدة الأولى ‏ المفهوم التالث: الطاقة كنظام 


يستنتج التلاميذ أن الدائرة الكهربية نظام مغلق ينقل الطاقة الكهربية. 


مشكلة المصباح الكهربى 
يفكر التلاميذ فى العلاقة بين المصابيح والدوائر الكهربية. 

المغناطيسية والجاذبية 

يحدد التلاميذ أوجه التشابه بين الجاذبية والقوى المغناطيسية 

البحث العملى: هل تنجذب؟ 

يميزالتلاميذ بين المواد التى تنجذب للمغناطيس والمواد التى لا تنجذب إليه. 
توليد الكهرباء 

يستنتج التلاميذ العلاقة بين المغناطيسية والكهرياء. 

ها الذى تعرفه عن الطاقة كنظام؟ 

يريط التلاميذ بين الكهرباء والمعناطيسية. 

مكونات الدائرة الكهربية 

يتعرف التلاميذ على مكونات الدائرة الكهربية كنظام متكامل. 

البحث العملى: المواد الموصلة والمواد العازلة 

يبحث التلاميذ عن قابلية المواد للتوصيل الكهربى ويفرقون بين المواد الموصلة والمواد 
العازلة . 

اصنع دائرة كهربية 

يصمم التلاميذ دائرة كهربية لاستكشاف خصائص التوصيل فى مجموعة مواد متنوعة 
الدوائر الكهربية: التوصيل على التوالى والتوصيل على التوازى 


يصف التلاميذ الاختلاف بين الدوائر الكهربية الموصلة على التوالى والموصلة على 
التوازى. 


المغناطيسية والكهربية 
يجمع التلاميذ أدلة توضح كيف يمكن للمغناطيس توليد تیار كهربى. 
سجل أدلة كعالم 


يقدم التلاميذ تفسيرات علمية عن الظاهرة محل البحث. وهى مشكلة المصباح الكهربى 


وسؤال: هل تستطيع الشرح؟ 
لتطبيق العملى (51121/1) كيفية صنع منظم ضربات القلب 


يتعلم التلاميذ كيف يستخدم الأطباء نظامًا كهربيًا لتحسين أداء الجهاز الدورى فى 
جسم الإنسان. 


مراجعة : الطاقة كنظام 


يلخص التلاميذ ما تعلموه عن الطاقة كنظام. 


الم اد 


الأساسية 


الدائرة الكهربية - 
التيار الكهرى 


التوصيل على التوالى - 
التوصيل على التوازى 


المغناطيسية - الجاذيية - 
المجال المغناطيسى 


مواد مغناطيسية - 


مواد غير مغناطيسية 


المولد الكهرى 


الإلكترونات 


المواد الموصلة - 
المواد العازلة 


المقاومة الكهربية 


الحث الكهرومغناطيسى 


منظم ضربات القلب 


أستطيع مشاركة 
الأفكارالتى لم أتأكد 
متها بعد. 


أستطيع إيجاد حلول وتقييم 
التتائق. 


أستطيع إيجاد حلول وتقييم 
النتاج. 


أستطيع أن أتوقع النتائج 


الممكنة لتجرية ما. 
أستطيع تطبيق فكرة بطريقة 


أستطيع أن أتوقع النتائج 
الممكنة لتجربة ما. 


يمكننى مراجعة تقدمى 


شوائيدق: 


٠.‏ تعتبرالكهرباء نوعًا من أنواع انچ 
[ ) المادة ( ) الطاقة 
ه يتم التحكم فى إضاءة المصابيح الكهربية عن طريق 
[_)الأسلاك [ ) المفتاح 
« تعتبر الكهرباء إحدى صور الطاقة التى تنتج فى محطات توليد الكهرباء. 
تتفل الكلاقة الكهربية إلى المئازل عن طريق الأسلاك لتشغيل الأجهزة الكهربية. 
© الدائرة الكهربية 0 


«تعتبرالأسلاك جزءًا من الدوائر الكهربية سواء كانت: 


1 - موجودة داخل جدران المنزل. دو مل الأ الأهرسية بين اتد > 8 


© الدائرة الكهربية مسارمغلق تتدفق الكهرباء خلاله. 
ه تعمل الدائرة الكهربية كنظام مغاق ينقل الطاقة الكهربية. 
ه توجد الدوائرالكهربية داخل المنزل» وتستخدم فى تشغيل الأجهزة 

التى تعمل بالكهرباءء مثل المصباح الكهربى أو المروحة الكهربية. 
ه يمكن التحكم فى مرورالكهرباء داخل الدائرة الكهربية عن طريق المفتاح الكهربى 
الذى يعمل على فتح وإغلاق الدائرة الكهربية بسهولة. مثل الضغط على المفتاح 
لإضاءة المصباح الكهربى. 
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كيف تعد الدائرة الكهربية نظامًا؟ 


الدائرة الكهربية عبارة عن مسارتم إنشاؤه لتدفق الكهرباء. وتعمل مكوناتها 
كوحدة واحدة لأداء وظيفة محددة. 


ل الوحدةالو | ا 


ه تعمل المصابيح الكهربية: مثل باقى الأجهزة الكهربية . من خلال تدفق الكهرياء داخلها. 
٠‏ ماذا تلاحظ عند تلف أحد المصابيح الكهربية المتصلة فى المنزل؟ 
) تنطفئ باقى المصابيح ز_) لاتتأثرباقى المصابيخ 


© ما تأثير احتراق مصباح كهربى على الدائرة الكهربية؟ 


ه يختلف تأثير احتراق أحد المصابيح فى الدائرة الكهربية على حسب طريقة توصيلها فى الدائرة الكهربية. 


طرق توصيل الدوائر الكهر 


1١ 1١ 
دائرة كهربية موصلة على التوالى | دائرة كهربية موصلة على التوازى‎ 


٠‏ يتم توصيل المصابيح فى مسار واحد متصل؛ حيث ٠‏ يتم توصيل المصابيح فى أكثرمن مسار؛ حيث يكون 
يكون كل مصباح متصلًا بالآخرعلى نفس المسار لكل مصباح مسار(سلك) مستقل عن مسارات 
(السلك). المصابيح الأخرى. 


٠‏ عند احتراق أوتلف مصباح واحد فى الدائرة ٠‏ عند احتراق أوتلف مصباح واحد فى الدائرة الكهربية 
الكهربية سوف ينقطع مرورالتيارالكهربى وتصبح سوف يسرى التيارالكهربى فى المسارات الأخرى 
الدائرة مفتوحة وتنطفئ باقى المصابيح. للدائرة وتظل باقن المصابيح مضيئة. 


ه تعد الجاذبية والمغناطيسية نوعًا من أنواع ............... 


( ) المادة ( ) القوى 


ا 

ه تعتبرالجاذبية قوة دو لالأجسام فى اتجاه مرك زالأرضن. ر 
)سحب )دقع ١‏ 1 
٠‏ تعتبر الجاذبية والمغناطيسية من القوى التى تؤثر علينا يوميًا. جم هي 
و س9 


ه يظهرتأثيرهاتين القوتين دون الحاجة إلى التلامس المياشر بين الأجسام. 


© آلية عمل الجاذبية 
5 
ه الجاذبية قوة غير مرنية ولكن يمكن ملاحظة تأثيرها فهى تؤثر على كل الأجسام. 5 
- تجذب الأرض جميع الأجسام الموجودة على سطحها أو بالقرب منها باتجاه مركزها. 0 
5 


E‏ سد 1 ف تتوقف عن الارتفاء عند نقطة ما 
لر ا عندما تقذف كرة فى الهواء إلى أعلى سوف تتوقف عن الارتفاع عند © 


ثم تعود إلى أسفل فى اتجاه الآرض بسبب تاثيرقوة الجاذبية. 
© الجاذبية الأرضية القوة التى تسحب الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض. 1 


ه أهمية الجاذبية الأرضية: تحافظ على ثبات الأشياء والكائنات الحية على سطح الأرض. 


العوامل المؤثرة على قوة الجاذبية 


تتوقف قوة الجاذبية على عاملين هما: 


© 0 

الكتلة المسافة 
تزداد قوة الجاذبية بزيادة كتلة الأجسام. فالأرض قلا زاوث المساقةابين الأجمطاة ومر زالأرش قلت 
لها كتلة كبيرة مقارنة بكل الأجسام الموجودة على فا 


ese 


5) 


© آلية عمل القوة المغناطيسية 
٠‏ المغناطيسية قوة غير مرئية. ولكن يمكن ملاحظة تأثيرها. 
- يجذب المغناطيس مواد معينة باتجاهه تتسمى المواد المغناطيسية مثل 
الحديدء بينما لايجذب مواد أخرى تسمى مواد غيرمغناطيسية مثل البلاستيك. 
ه تعتبرالمغناطيسية قوة تجاذب أو تنافر دون حدوث تلامس مباث 


- قد يتجاذب المغناطيس أويتنافرمع مغناطيس آخر. 


التجاذب ا 


#يحدتك عند اقشراب الأقطاب المغتاطيسية | #يحذث عند اقتراب الأقظاب | المغناظيسية 
المختلفة من بعضها. المتشابهة من بعضها. 


انوحدةاأونن | 


التنافر | 


aD aD &D‏ كت 


المجال المغناطيسى 

ه تظهرآثارقوة المغناطيس فى منطقة أو حيزحوله يسمى المجال المغناطيسى. 
© المجال المغناطيسى حيزحول المغناطيس تظهر فيه آثارالقوة المغناطيسية. 
- لايمكن رؤية المجال المغناطييسى ولكن يمكن ملاحظة تأثيره على بعض المواد. 


ل ناكد عند تقريب مغناطيس من برادة الحديد نلاحظ تكون نمط أو شكل 


مذ دة الد يقاو عرق ذلك بطل المجال المتقناظيسس. 


تنافر 


مخطط المجال المغناطيسى 


ه مخطط المجال المغناطيسى النمط الذى تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس. 


أوجه التشابه والاختلاف بين الجاذبية والمغناطيسية 


1 1 
أوجه التشابه أ أوجه الاختلاف 
(1) قوتان غير مرئيتين. (4) تمثل الجاذبية قوة جذب فقط. بينما المغناطيسية 
(2) تجذب كل منهما الأجسام. قوة جذب أو تنافر. 
(3) كلتاهما لا تحتاج إلى التلامس مع الأجسام التى (2) تعمل الجاذبية على جذب كل الموادء بينما تجذب 


تتأثربها. المغناطيسية مواد محددة: 


ea CEE 


a 


٠‏ أى من المواد التالية تنجذب إلى المغناطيس ؟ 
(_ )قظعة خب ( ])مسمارحديه. 


© تأثير المغناطيس على بعض المواد 
ه سنتعرف فى هذا النشاط على كل من: 
® تأثيرالمغناطيس على المواد المختلفة. © تأثيرحجم المغناطيس على قوته المغناطيسية. 
کک چ چ 
قزؤزي) التجربة الأولى: تأثير المغناطيس على المواد المختلفة ع« 
5 ع 
الأدوات: مغناطي ات بأحجام مختلفة - دبابيس من الصلب - مشابك ورقية - مساميرمن الصلب أو الحديد - 
ورق مقوى - نحاس - رقائق ألومنيوم - قطع بلا تيك - مسطرة. 


الملرتظة 


11 اجمع المواد التى ستختبرها. «يجذب المغناطيس كلا من 
دباييس الصلب والمشابك 


[© قرب المغناطيس من كل مادة الورقية ومسامير الصلب 


لعرفة اذا کانت فال (الحديد). 
المغناطيس آمل . «الايجدذب المغتاطيس مك 
من الورق والنحاس ورقائق 
[©© كررالخطوة السابقة مع باقى الألومنيوم والبلاستيك. 
المواد. 
اواد الى تلجنيت إلى 
4 فكرفى العامل المشترك بين المغناطيس مواد معدنية. 
السواد الثى شندب للمغناظيس. 


٠ ) ©‏ بعض المواد تنجذ ب إلى المغناطيس وتسمى مواد مغناطيسية , وبعض المواد لاتنجذب 
للمغناطيس وتسمى مواد غير مغناطيسية. 
« جميع المواد المغناطيسية هى مواد معدنية ‏ وليس كل المواد المعدنية تعتبرمواد مغناطيسية . 


الجدول التالى يوضح تصنيف المواد حسب انجذابها إلى المغناطيس: 


5 


المواد المغناطيسية ا المواد غير المغناطيسية 
«المواد التى تنجذب إلى المغناطيس. » المواد التى لا تنجذب إلى المغناطيس. 
الحديد - النيكل - الكوبلت. تابي" الالوشوم E‏ 


5) 


الوحدة الأول )| 


TTT FETTER 


6 استخدم المواد المغناطيسية 
فقط والمسطرة والمغناطيسات 


ذات الأحجام المختلفة لإجراء هذه ااا ا 
التجربة. 
[7© قرب جسمًا بالقرب من حرف 2- المغناطيس الأكبرحجمًا 
المسطرة عند 0 سم. ثم قرب لقن منت ليسي اقب 
افيا سذية ا بطم من اجتنم : وای 
فسافة ألعن: 


سجل المسافة التى يبدأ عندها 
الجسم فى التجاذب نحو المغناطيس. 


[©) كررالخطوتين 2 و8 مع مغناطيس 
آخرأكبرحجمًا وسجل ملاحظاتك. 


[©) قم بإجراء الخطوات السابقة 
مع باقى المغناطيسات الأخرى . 


ا 


» تختلف قوة جذب المغناطيس للمواد المغناطيسية من جسم لآخر. 


« تزداد قوة المغناطيس بزيادة حجمه. 


© ضع علامة (⁄) أو علامة (#) أمام العبارات الآتية 


1- لا تؤثرالمسافة على قوة جذب المغناطيس للمواد المغناطيسية. ) ) 
2 - يجذب المغناطيس جميع المعادن. 9 )6 
3 - تقل القوة المغناطيسية عند زيادة حجم المغناطيس. و 4 


@ علل ما يأقى: يعتبرالبلاستيك مادة غير مغناطيسية. 


© ماذا يحدث عند: وضع قطعة من الخشب بالقرب من مغناطيس؟ 


CQ 


© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التى بين القوسين: 


1- تعمل الدائرة الكهربية كنظام لنقل الطاقة الكهربية. (مغلق -مفتوح) 
2- تتحكم فى تشغيل وإطفاء أضواء المصابيح. (المفاتيح - الأسلاك) 
3- عند احتراق أحد المصابيح الموصلة على تنطفئ باقى المصابيح. (التوالى -التوازى) 
4- القوة التى تسحب الأجسام باتجاه مركز الأرض هى هٍ (الجاذبية - المغناطيسية) 
5- كلما زادت المسافة بين الأجسام و مركزالأرض قوة جاذبية الأرض لها. (نادت- قلت) 


© ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- المغناطيس الأكبرحجمًا له قوة جذب أكبر. ) ( 
2- يجذب المغناطيس جميع المواد المعدنية. 3 ( 
3- يزداد تأثيرالجاذبية بزيادة المسافة بين الأجسام ومركزالأرض. 3 ١‏ 
4- يعتبرالخشب من المواد المغناطيسية. 0 ( 
© اكب المصطلح العلنى: 
1- مسارمغلق تتدفق خلاله الكهرباء. 0 ( 
2- الحيزالمحيط بالمغناطيس الذى تظهر خلاله قوته المغناطيسية. ) ( 
3- المواد التى لا تنجذب للمغناطيس. 0 ( 
4- القوة التى تسحب الأجسام لأسفل نحو مركزالأرض. 0 1 


© الك لسن 


ت تعب آلف اة الكهوبية نظاما. 


2- تحافظ الأرض على ثبات الأشياء والإنسان على سطحها. 


© ماذا يحدث عند...؟ 


٠»‏ قذف كرة لأعلى. 


© اذكرأهمية الجاذبية الأرضية. 


5 


من هناور الطاقة المتجديدة الى رماكن اينتهدامها لتوتيد الكهرياه ... 
انی ( ) النفط. 


ه فكرفى مصدرالكهرباء التى تستخدمها فى منزلك. 


ه تعلمنا فيما سيق أنه يمكننا تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى. 
ه سنتعرف فى هذا النشاط كيفية الاستفادة من الطاقة المغناطيسية فى توليد الكهرياء. 
© استخدام المغناطيس فى توليد الكهرباء 


ه يتم توليد الكهرباء باستخدام أجهزة تسمى المولدات الكهربية. 
ترقيب المولن الكهريئ دكلكوخيمن .مكنا ليس راسلا #هريية. 


كيفية عمل المولد الكهربى ١‏ 
حم 
1 تعمل قوة الرياح على دوران التوربين وتوليد طاقة ميكانيكية مولد HY‏ 
(حركية). 


ىو 
تؤدى الطاقة الميكانيكية إلى دوران العديد من المغناطيسات 


2 العبيرةٌ ذاكل اأموك بسرعة عالية. 
ر 
@ تتولد شحنات كهربية فى الأسلاك المحيطة؛ فيتم إنتاج الكهرياء. 
9 


تستخدم الطاقة الكهربية الناتجة من المولد الكهربى 
4 فى إضاءة المنازل وتشغيل الأجهزة الكهربية المختلفة. 


© المولد الكهربن جهازيحول الطاقة الميكانيكية (الحركية) إلى طاقة كهربية. 


٠‏ التوربين: عبارة عن جهازيوجد به مجموعة شفرات تدوربتأثيرقوة تدفق الماء من السدود أوقوة الرياح لتوليد طاقة ميكانيكية. 


٠‏ تستخدم بعض مصادرالوقود كالنفط والفحم لغليان الماء. حيث ينتج عن هذا الغليان بخار؛ مما يؤدى 


إلى دوران التوريين. 


« لكى يسرى تيار كهربى عبردائرة كهربية يجب أن يكون المسار........... 
«تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة المختلفة عن طريق ..... 
) الأسلاك [) المفتاح 


© العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية 


ه تدفق الشحنات الكهربية فى سلك معدنى يسمى تيارًا كهريبًا 


e‏ 'التهازالكشترتى حركة الشسنات الكهريية مروسلك مول للكهرباء. 


كيف ينشأ مجال مغناطيسى بواسطة الطاقة الكهربية؟ 


- عند مرورتياركهربى خلال سلك معدنى ينشأ مجال مغتاطيسى حول السلك. 


© تزداد قوة المجال المغناطيسى الناتج عن التيارالكهربى عند لف السلك 
حول قالب معدف» مثال هسمازمن الصضلب . 


© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة: 
(قالب معدنى - تيا ركهربى - مجال مغناطيسى) 
1 - حركة الجسيمات المشحونة عبر سلك موصل للكهرباء تسمى 


2 - عندما يتدفق تياركهربى عبيرسلك. ينتج حول السلك. 

8دعند تف سلف حول يصبح المجال المغناطيسى الناتج عن التيار الكهربى أقوى. 
© أى المواد التالية تنجذب إلى المغناطيس...؟ 

1 - الألومنيوم. 2 - الحديد. 

8ب الخشت: 4-النيكل. 


5-البلاستيك. 6- الذهب. 


الشعور بالتعب والتوتر شىء طبيعى, 
تذكر أن ترتاح قليلًا كل فترة. 


الوحدة لاو لكر 


ه يمكن صناعة أسلاك الكهرباء من مادة 500 2551 


ه فى رأيك. ما السبب فى اختيارهذه المادة؟ 


@© الكهرباء والدوائر الكهربية 
ه تعتبر الكهرباء صورة من صورالطاقة التى تنتج من تدفق الشحنات الكهربية فى موصل (سلك معدتى). 
ه:الشحتات الكهريبة التى تفحرك فى الأسلاق کسی الإلكترونات ینتج عن ذثلق التتارالكهريى. 
ه التيار الكهربى حركة الشحنات الكهربية (الإلكترونات) فى مسار مغلق. 
٠‏ يتدفق التيارالكهربى فى مسارمغلق يسمى الدائرة الكهربية. 
هالدائرة الكهربية خسار تغلق تحركة الثيازالكهرين. 
و قافقالنيارالكهررى فى الدائزة الكيربية: رات 


(4) وجود مصدرللكهرباء مثل البطاريات أو مقبس حائط. -@- 


(2) يكون مسارالدائرة مغلقًا. 


وا+ اع 
© مكونات الدائرة الكهربية ا GL‏ 


ه الدائرة الكهربية هى نظام يتكون من أجزاء متعددة. يؤدى كل منها وظيفة محددة. 


ه تتكون معظم الدوائر الكهربية من سلك معدنى ومفتاح ومصدر للطاقة الكهربية وجهازيستخدم هذه الطاقة. 


ز 2 : المفتاة . 1 البطارية 
أداة تستخدم فى فتح وغلق تعتبرمصدرًا للطاقة الكهربية. 
الدائرة الكهربية. 


3 : سلك معدنى 
+ 4 :الجهاز 


يقوم بنقل الشحنات الكهربية . وتصنع هذه الأسلاك من 9 7 
مواد موصلة للكهرباء مثل النحاس والألومنيوم. ا 


(r 


رت e‏ 
1- المفتاح اليدوى 2- المفتاح الآلى 


(1) المفتاح اليدوى: مثل مفتاح الإضاءة على الجدار. 


٠‏ عند إضاءة المصباح: يجب الضغط ا « علد إطفاء المصباح: يجب الضغط 
على المفتاح فى وضع التشغيل (01)؛ || | ن ' علىالمفتاحجفىوضعالإغلاق( :)066‏ | إن ٠‏ 
مما يؤدى إلى إغلاق الدائرة وسريان مما يؤدى إلى فتح الدائرة وتوقف .| ٠‏ 


التيارالكهربى فى الدائرة. سريان التيارالكهربى فى الدائرة. : ظ 


ر موسو 


(2)المفتاح الآلى: يتحكم فى تدفق الكهرباء آليّا مثل المفتاح الداخلى 
فى الثرموستات. الذى يضبط درجات الحرارة داخل بعض الأجهزة. مثل الثلاجة 1 
حيث يقوم بتشغيلها أو إيقافها. 


© السلامة من التيار الكهربى 


ه عند لمس سلك غيرمعزول يسرى به تیارکهربی يؤدى ذلك إلى حدوث صدمة > 


قد تؤدى إلى الوفاة. تحر 


© الصدمة الكهربية: أحد أخطارالكهرياء وتحدث نتيجة سريان التيارالكهربى فى جسم الإنسان. 


©3 يتعرض الإنسان لصدمة كهربية عند لمس سلك غير معزول يسرى به تياركهربى‎ ٠ 
-لأن جسم الإنسان موصل جيد للكهرباء؛ لاحتوائه على ماء به أملاح ذائبة.‎ 
ه الموصل الكهربى: مادة تتدفق خلالها الطاقة الكهربية بسهولة مثل المعادن (النحاس - الألومنيوم).‎ 


ماذا يحدث عند لمس سلك معدنى غير معزول يسرى فيه تيار كهربى؟ 
تحدث صدمة كهربية. وقد تسبب الوفاة. 

ه كيف يمكن الحماية من الصدمات الكهربية؟ 

- يمكننا حماية أنفسنا من الصدمات الكهربية عن طريق تغليف الأسلاك الكهربية 
بمواد عازلة. مثل: البلاستيك والمطاط. 


© المادة العازلة: مادة لا تتدفق خلالها الطاقة الكهربية بسهولة حيث تقاوم تدفق الكهرباء. 


0 


الدرس التالت 


تذري انظ 


© عفر الوجابةالصحيحة: 


آت تی من المواد المغناطيسية. 

(١)الخشب‏ (ب) الورق (ج) الحديد ( د ) البلاستيك 
2- يُطلق على الشحنات الكهربية التى تتحرك فى السلك اسم : 

(۱) البروتونات (ب) الذرات (ج) الجزيئات ( د ) الإلكترونات 
3- المولد الكهربى يحول الطاقة إلى طاقة كهربية. 

)١(‏ المغناطيسية (ب) الميكانيكية (ج) الوضع ( د ) الضوئية 
4- يمكن الحماية من الصدمات الكهربية بتغطية الأسلاك بمواد عازلة مثل : 

(١)البلاستيك‏ (ب) النحاس (ج) المطاط (د) (ا.ج)معًا 


© ضع علامة ( ”) أو علامة () أمام العبارات الآتية: 
1- تعتبرالكهرباء صورة من صورالمادة. 
2- لاتؤثرالمساقة على قوة جذب المغناطيس للمواد المغناطيسية. 
3- يمرالتيارالكهربى فى الدائرة الكهربية المفتوحة. 
4- لا توجد علاقة بين الطاقة الكهربية والمغناطيسية. 
© اكتب المصطلح العلمى: 
1- حركة الشحنات الكهربية عبرسلك موصل للكهرياء. 
2- أداة تستخدم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية. 
3- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 
4- أحد أخطار الكهرباء وتحدث نتيجة سريان التيارالكهربى فى جسم الإنسان. 
(@ علل لمايأتى: 


1- الا بد أن تحتوى الدائرة الكهربية على بطارية. 


عد نة به غة 


2- أهمية الكهرباء فى حياتنا. 


© اذ ايسدق عن 
1- لمس سلك معدنى غير معزول يسرى فيه تيار كهربى. 


2- تدفق تياركهربى خلال سلك معدنى. 


© حدد الدائرة الكهربية التى يضىء فيها المصباح» مع ذكر السبب: 
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)1( (ب) (ج) 


الدرس الرايع 


) البلاستيك. اليكل 


© التوصيل الكهربى 


٠‏ تتدفق الكهرباء بسهولة داخل المواد التى تسمح بانتقال الإلكترونات بحرية. وتعرف هذه المواد بالمواد الموصلة. 
© والآن سوف نقوم بإجراء تجربة لمعرفة قابلية بعض المواد للتوصيل الكهربى. 
4 
2 تجربة لمعرفة قابلية بعض المواد للتوصيل الكهربى )) 
الأدوات: بطارية 9 فولت - 2 من الأسلاك بهما مشابك فى كل طرف - 2 من الأسلاك المعزولة - مصباح هرن - 
شريط لاصق كهرنى - مواد للاختبار مثل:(ورق الألومنيوم. وعملات معدنية. ومشابك ورق معدنية. 


وأجسام معدنية أخرى. ومطاط. ورقائق خشب. وقماش). 


العلدحظة 


6 صمم دائرة كهربية باستخدام 
البطارية والمفتاح والمصباح 


) 1 
الكهربى والأسلاك وقم بإغلاقھا. س as‏ 
چ 
قم بتوصيل نهاية طرفي .ا ر 85 ج ۴ 
8 بقطعة من المطاط . کے #ويضيءالفضياج: 
5 
وي قم يتوصيل نهاية طرض السلك 
م6 
ر =( «يضىء المصباح. 
القهلوة المسابقة اتا ا ا ا 
ووا اة البسابقة اداد ی 


© المواد الأخرى. وصنفها إلى مواد و 
موصلة ومواد عازلة. 


©)الاستنتاد 6 8 شتفت المؤاة خست قا نها التو صل الكيرن لك موا وة تل الناائرة مغلقة:وهواة 
عازلة تجعل الدائرة مفتوحة. 
٠‏ المواد الموصلة تسمح بتدفق التيارالكهربى. والمواد العازلة لاتسمح بتدفق التيارالكهربى. 


0 


.. للكهرباء. [_) موصلة. ( ) عازلة. 


© المواد الموصلة والمواد العازلة 


ه تختلف المواد عن بعضها فى قدرتها على توصيل الكهرباءء حيث تصنف إلى مواد موصلة ومواد عازلة. 


المواد الموصلة | المواد العازلة 
۰ مواد تسمح بسريان التيارالكهربى (الإلكترونات) ٠‏ مواد لا تسمح بسريان التيارالكهربى (الإلكترونات) 
خلالها بسهولة. خلالها بسهولة. 
- الحديد - التحاسن - الألومنيوم = البالاستيك ب 'القتشتب - المطاط 


3 


ما أهمية المواد العازلة للكهرباء؟ 
تعمل على:1- إيقاف سريان الكهرباء ومنع تسربها من الأسلاك. 
2- الحماية من التعرض لصدمة التيا زر الكهريى: 


© المقاومات الكهربية 


ه توجد المقاومات الكهربية فى بعض الأجهزة الكهربية : مثل: 
محمصة الخبز والميكروويف والأفران الكهربائية. 


مقاومة كهربية 
ه المقاومة الكهربية أحد مكونات الدائرة الكهربية التى تحد من سريان التيارالكهربى. 
5 1 
إبطاء سريان الإلكترونات عبر الدائرة الكهربية تقليل الأضرارالتى تلحق يمكونات الدائرة الكهربية 


6 


En‏ الكهربية الموصلة على ...م تنطفئ باقى المصابيح. 
[) التوالى. التوازی: 
كوف الدائرة الگھ ریا فى حالة التوصيل على التوالى أوالتوازق من مصدرظاقة ومواد موسلة وأكترمن حمل كهرسن 
مثل مصباحين أو أكثر. 
() التوصيل على التوالى والتوصيل على التوازى 
ه لقد تملا أن ساق طريقتين لتوصول الدائرة الكهريية: هماء التوصيل على الثوالل , والتوضيل على التوازق. 


التوصيل على التوالى | التوصيل على التوازى 
«يتم توصيل جميع مكونات الدائرة بمصدرالطاقة «يتم توصيل جميع مكونات الدائرة بمصدرالطاقة 
فى مسار واحد فى أكثر من مسار 
۰ لا يتفرع التیارالکهربی ويسرى فى مسار واحد فقط. ٠‏ يتفرع التيارالكهربى ويسرى فى عدة مسارات مختلفة . 


«إذا توقف أو تعطل جهازفى الدائرة تتوقف الدائرة ١‏ إذا توقف أوتعطل جهازفى الدائرة فإن باقى الأجهزة 
بأكملها عن العمل. تستمرفى العمل. 


٠‏ مثال: توصيل عدة مصابيح فى الدائرة على التوالى. ٠‏ مثال: توصيل عدة مصابيح فى الدائرة على التوازى. 


»إذاتم فك أواحتراق أوإطفاء أحد المصابيح يتوق ٠‏ إذاتم فك أو احتراق أوإطفاء أحد المصابيح يستمر 
سريان التيارالكهربى. وتصبح الدائرة الكهربية سريان التيارالكهربى فى المسارات الأخرىء وتظل 
مفتوحة؛ وتنطفئ باقى المصابيح. الدائرة الكهربية مغلقة ولا تنطفئ باقى المصابيح. 


5 


TIRED 
توصيل الكهرباء فى المنازل‎ © 


. يتم توصيل الدائرة الكهربية فى المنازل على التوازت‎ ٠ 
ه يمكننا من خلال طريقة التوصيل على التوازى تشغيل أكثرمن جهاز كهربى مثل الثلاجة والمصباح والخلاط والتليفزيون‎ 
فى نفس الوقت. وإذا توقف أو تعطل أحد هذه الأجهزة عن العمل فسوف تستمرباقى الأجهزة فى العمل بشكل جيد.‎ 


|| 3 3 


توزيع الكهرباء 


هناك مدن وبلدان كاملة جزء من دائرة كهربية واحدة تتكون من الآتى: 

© مصدرالطاقة: محطة توليد الكهرباء التى تحتوى على مولدات تدفع الكهرباء. 

© خطوط الطاقة: تنقل الكهرباء عبر موصلات من محطة التوليد إلى أماكن الاستهلاك. 
© الحمل الكهربى: يشمل الأجهزة الكهربية الموجودة فى المنازل والشركات والمصانع. 


ماذا يحدث عند احتراق أحد المصابية المتصلة معًا على التوالى فى الدائرة الكهربية؟ 


تصبح الدائرة الكهربية مفتوحة وتنطفئ باقى المصابيح. 
ماذا يحدث عند احتراق أحد المصابيخ المتصلة معا على التوازى فى الدائرة الكهربية؟ 


تظل الدائرة الكهربية مغلقة ولا تنطفئ باقى المصابيح نتيجة تدفق التيارالكهربى فى المسارات الأخرى. 


- ضع علامة ( ”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


تعمل المواد المؤصلة على النحد من تدقق التيازالكهوق. 2 »24 
2 - يفضل توصيل الأجهزة الكهربية فى المنازل على التوالى. 02 2 
3 - تعتمد فكرة عمل المولد الكهربى على التأثير المغناطيسى للتيار الكهريى. و 2 


٠‏ تعلمنا سابقًا أنه يمكن توليد مجال مغناطيسى من خلال التیارالکهربی. 

٠‏ برأيك. هل يمكن تحقيق الفكرة العكسية وتوليد تيا ركهربى من خلال مجال مغناطيسى؟ 
المتبادل بين المغناطيسية والكهربية (التأثير الكهرومغناطيسى) 
© يمكننا توليد تياركهربى عن طريق تحريك مغناطيس داخل ملف (سلك ملفوف) كالتالى: 


ه قام بتوصيل طرفى هذا السلك بجهازالجلفانومترلقياس التيارالكهربى مغناطيس 
أ المتولد أ 


طرق مختلفة منها: 
4 + 
٠‏ عند وضع المغناطيس ساكنا © عند تحريك المغناطيس تجاه © عند تحريك المغناطيس بسرعة 
وبعيدًا عن الملف الأسطوانة وداخلها ذهانا وإيانا داخل الملف 
- لا يتحرك مؤشرالجلفانومتر - يتحرك مؤشرالجلفانومتر - يتحرك مؤشرالجلفانومتربسرعة 
نتيجة عدم وجود تيا ركهربى. نتيجة وجود تياركهربى. كبيرة نتيجة توليد تيا ركهربى أكبر. 


» يتم الاستدلال على مرو رالتيارالكهريى باستخدام جهاز الجلفانومتر: 
ه الجلفانومتر جهازيُستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 
© يمكننا زيادة التيارالكهربى والجهد المتولد فى الملف عن طريق: 
إن تتحرياك المكناظيمن ذاكل الملف عة أك 2- زيادة عدد حلقات الملف. 


ه يمكن الاستفادة من المبدأ الأساسى للتأثيرالمتبادل بين المغناطيسية والكهربية فى العديد من الأجهزة مثل: 


1 © 
المحركات الكهربية المولدات الكهربية 
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تدرب 


® أكمل العبارات الاتية باستخدام الكلمات المعطاة: 


(المقاومة الكهربية - الجلفانومتر - تنطفئ - النحاس - تياركهربى - المواد الموصلة للكهرباء - المطاط) 


عا من المواد الموصلة للكهرباء بينما من المواد العازلة للكهرياء. 


2- تستخدم للحد من سريان التيارالكهربى فى الدوائرالكهربية. 


8ك وطق سراق السات الكهوبية خلول 


ند تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسى يتولد فى الملف 


5- عند احتراق أحد المصابيح فى دائرة كهربية موصلة على التوالىء فإن باقى المصابيح 


6- يستخدم اذست لا ل علق التباوات ال#هربيةالصقيرةة 


© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- تعمل المقاومة الكهربية على زيادة تدفق التيارالكهربى فى الدائرة. ) 1 
2- المواد الموصلة تجعل الدوائرالكهربية مفتوحة. ) ( 
3- يمكننا تولید تیار کهربی باستخدام مغناطيس. 3 6 


4- تنطفئ جميع المصابيح عند احتراق أحد المصابيح فى دائرة كهربية موصلة على التوازى. 


5 3 


© 141 تقس 


1- يتم وضع المقاومة الكهربية فى بعض الدوائر الكهربية. 


2- عدم استخدام طريقة التوصيل على التوالى للدوائر الكهربية فى المنازل. 


© اذا ید فرعف ...5 


زيادة عدد حلقات ملف المولد الكهربى. 


اک 0 8 الدرس السادس 


٠.‏ بعد أن تعلمت الكثير عن الطاقة كنظام كيف يمكنك وصف مشكلة المصباح الكهربى؟ 

٠‏ تعلمنا أن هناك نوعين من الدوائرالكهربية : الدوائر الكهربية الموصلة على التوالى. والدوائرالكهربية الموصلة على 
التوازى. 

٠‏ تحتوى الدوائرالكهربية الموصلة على التوالى على مسار واحد لتدفق الإإكترونات ؛ ويؤدى أى قطع فى المسارإلى 
تعطل النظام بأكمله. 

© الدوائرالكهربية الموصلة على التوازىء يعمل كل جهازعلى مسارمنفرد متصل بمصادر الطاقة . ولذلك عند فتح أحد 
المسارات يمكن لباقى الأجهزة الاستمرارفى العمل. 


(التتساؤل, 


هكيك تعد ادائرةال#كهرسة نظاقاة 


(التفرض 


(التتفسير العلمى المستند إلى أدلة: 

ه تقدم الدائرة الكهربية دليلًا على النظام المغلق؛ حيث تتكون من عدة مكونات تعمل معًا لنقل الطاقة من المصدرإلى 
الأجهزة. مثل المصباح الكهربى. 

ه عند توقف أحد أجزاء هذا النظام عن العملء قد تتعطل أجزاء النظام الأخرى أيضًا. 

ه تحتوى معظم الدوائر الكهربية على سلك معدنى صلب. ومصدر للطاقة الكهربيةء ومفتاح» وجهازيستخدم الطاقة. 

٠‏ المُوصّل مادة تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولةء مثل: النحاس والألومنيوم. 

ه يجب أن تكون جميع مكونات الدائرة الكهربية مُوصّلة للكهرباء؛ حتى يتمكن التيارالكهربى من التدفق عبرها. 

٠‏ لكى يحدث تدفق للتيارالكهربى عبر الدائرة الكهربية .يجب أن تكون مغلقة . وهذا يعنى أن التياريجب أن يبدأ وينتهى 
فى نفس المكان. من دون أى فواصل فى المسار. 

ه للحماية من الصدمات الكهربية ‏ نُغطى معظم الأسلاك الكهربية بالمطاط أو البلاستيك ؛ لأنها مواد عازلة للكهرباء 


فالمادة العازلة هى مادة لا تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولة . 


56) 


ل الوحدة انوت ا 
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@ منظم ضربات القدب 
ه القلب عضو مذهل. فهو عضلة تتمثل مهمتها فى النبض باستمرار طوال فترة حياتنا. 
© يحتوى القلب على منظم ضربات طبيعى يُنشئ تيارات كهربية يرسلها عبر القلب؛ مما يتسبب فى انقباض القلب. 
© عندما يتوقف هذا المنظم عن العمل. نحتاج إلى منظم ضربات القلب الصناعى للحفاظ على ضربات القلب بشكل صحيح . 


ه منظم ضربات القلب جهازيعمل بالبطارية يتم إدخاله فى الصدر. ويحفز عضلة القلب على النبض على فترات 
الصناعن منتظمة للمرضى الذين يعانون بطئًا فى ضربات القلب أو عدم انتظامهاء 


ه يستخدم منظم ضربات القلب منذ أكثرمن 60 عامًا. 
٠‏ كيف يمكن صناعة منظم ضربات القلب؟ تحتاج إلى بطارية وسلك موصل للكهرباء مغلف ولوحة تحكم رئيسية. 


© مستقبل منظمات ضربات القلب 


٠‏ منظم ضربات القلب الصناعى به هوانى (ايريال ) مدمج لإرسال المعلومات 
إلى الأطباء ليتعرفوا على آلية عمل القلب. 

» يزداد تطورمنظمات ضربات القلب عامًا بعد عام: ويقل حجمه أيضًا. 

© يمكن للأطباء الآن وضع منظم ضربات قلب صغير فعال داخل القلب بأقل إجراء جراحى ممكن. 

© يجب أن يحرص مستخد مو منظمات ضربات القلب الصناعية على تناول طعام 
صحى. وممارسة الرياضة؛ واستشارة الطبيب بانتظام. 


مجال العلوم: مجال الهندسة: 
كيفية تحويل الخلايا العضلية العادية ابتكارمتظم لضريات القلب يعمل 
للقلب إلى خلايا متخصصة تسهم فى بطاقة أقل معتمدًا على فكرة ساعة اليد 
تنظيم ضربات القلب. ذاقية العل2. 

مجال التكنولوجيا: دك ١‏ 8 مجال الرياضيات: 
كيفية برمجة منظم ضربات القلب | لكك ل] ية ساب هذا ضريات القلب فى 
بحيث يسمح لطبيب القلب بتحديد الدقيقة. 
نظام لكل مريض على حدة. 


الدائرة الكهربية مسارمغلق لحركة التيارالكهربى. 


ه تعمل الدائرة الكهربية كنظام مغلق لنقل الطاقة الكهربية. حيث تعمل معًا كوحدة واحدة. 


مكونات الدائرة الكهربية: 


1 - البطارية: مصدرللطاقة الكهربية. 


2 - السلك المعدنى: يقوم بنقل الشحنات الكهربية ؛ فغالبًا ما تصنع هذه الأسلاك من مواد جيدة التوصيل. 
3 - المفتاح: أداة تستخدم لفتح وغلق الدائرة الكهربية. 
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التوصيل على التوالن 1 التوصيل على التوازى 


ه توصل مكونات الدائرة الكهربية فى مسارواحد. ٠‏ توصل مكونات الدائرة الكهربية بمصدرالطاقة 
كل على حدة. 
٠‏ يسرى التيارالكهربى داخل الدائرة الكهربية فى ٠‏ يسرى التيارالكهربى داخل الدائرة الكهربية فى 
متاو اجي: عدة مسارات مختلفة. 
٠‏ عند تلف أحد مكونات الدائرة الكهربية تصبح © عند تلف أحد مكونات الدائرة الكهربية وفتح 
الذائرة مفتوحة ولا يمرتيا ركهريى. المسارالخاص به تظل باقى المسارات مغلقة ولا 


يتوقف سريان التيارالكهريى. 


الكهرباء شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية فى مسارمغلق . 
التيار الكهربى حركة الشحنات الكهربية عبرسلك موصل للكهرياء. 


المجال المغناطيسى حيزحول المغناطيس تظهر فيه آثارالقوة المغناطيسية. 


ه يمرالتيارالكهربى عبر الدائرة الكهربية المغلقة. 
ه لايمرالتيارالكهربى عبر الدائرة الكهربية المفتوحة. 
٠‏ عندما يتدفق التيارالكهربى خلال سلك معدنى ينشأ مجال مغناطيسى حول السلك. 


الجاذبية الأرضية قوة جذب الأرض للأجسام نحو مركزها. 
تتوقف قوة الجاذبية على عاملين هما: 
© المسافة بين الأجسام ومركزالأرض (كلما زادت المسافة بين الأجسام ومركزالأرض قلت قوة الجاذبية). 


@ الكتلة (كلما زادت كتلة الأجسام زادت قوة جذب الأرض لها). 
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الوحدة الوت ا 


ه لضف المواد حسب قد رها على تقل الكهرياء إلى هواد موصلة ومواد عارلة: 


المواد الموصلة 1 | المواد العازلة 


٠‏ المواد التى تسمح بسريان التيارالكهربى خلالها ٠‏ المواد التى لاتسمح بسريان التيارالكهربى خلالها 
بسهولة (تجعل الدائرة الكهربية مغلقة). بسهولة (تجعل الدائرة الكهربية مفتوحة). 


-الحديد اتخاس -الألومنيوم - البلاستيك - الخشب - المطاط 


تصنف المواد على حسب قابليتها للجذب المغناطيسى إلى: 


+ 


مواد مغناطيسية ا مواد غير مغناطيسية 
« مواد تنجذب إلى المغناطيس. ٠‏ مواد لا تنجذ ب إلى المغناطيس. 
E‏ ال - الألومنيوم - البلاستيك 
0 3 بكآ شين" - الذهب 


٠‏ يُستخدم المولد الكهربى فى توليد الكهرباءء حيث تحوّل المولّدات الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 

المقاومة الكهربية أحد مكونات الدائرة الكهربية التى تحد من سريان التيارالكهريى. 
© أهمية المقاومة الكهربية: (1) إبطاء تدفق الإلكترونات عبر الدائرة الكهربية. 

(2) تقليل الأضرارالتى يمكن أن تلحق بمكونات الدائرة. 
الجلفانومتر جهاز يُستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 

© يمكننا زيادة التيارالكهربى الناتج عن التأثير المتبادل بين المغناطيسية والكهرباء بطريقتين: هما: 

1- زيادة عدد حلقات الملف. 

2- تحريك المغناطيس داخل الملف بسرعة أكبر. 


» بعض الأجهزة تعتمد فكرة عملها على التأثير المتبادل بين المغناطيسية والكهرباء: مثل: المحرك الكهربى - المولد الكهريى - 
المحول الكهربى. 


جد © تذكر ©فهم #تطببق © تحليل 


© اختر الإجابة الصحيحة: 


اح یر مصدرالطاقة فى الدائرة الكهربية. 

(١)الأسلاك‏ (ب) البطارية (ج) المفتاح ( د ) المقاومة الكهربية 
2- من المواد التى تنجذب للمغناطيس 

(١)الألومنيوم‏ (ب) الخشب (ج) النيكل ( د )الورق 
لك أق ممايلى ليس هن يوناث الدائرة الكمرييةة 1 

)١(‏ البطارية (ب) المفتاح الكهربى (ج) أسلاك التوصيل (د)المغناطيس الكهربى 

(© 4- يفضل توصيل المصابيح والأجهزة الكهربية فى المنازل على 

(١)التوالى‏ (ب) التوازى (ج) التوالى والتوازى ‏ (د)لاتوجدإجابة صحيحة 
5- ما العوامل التى تؤثر على قوة جاذبية الأرض للأجسام التى على سطحها؟ ١‏ 

)١(‏ المساحة والكتلة (ب) الكتلة والمسافة (ج)الكتلة والحجم (د)الحجموالشكل 
6- يمثل الحمل الكهربى فى الدائرة الكهربية. 

(١)البطارية‏ (ب) المصباح الكهربى (ج)المفتاح الكهربى ‏ (د) سلك النحاس 
7- من مصادرالطاقة الميكانيكية التى تحرك مغناطيسات المولد الكهربى لإنتاج الكهرباء 

(۱) تدفق المياه (ب) الرياح (ج) محرك داخلى ( د ) جميع ما سبق 
8- أحد مكونات الدائرة الكهربية يبطئ من سريان التيارالكهربى 

(١)المولد‏ الكهربى (ب) المقاومة الكهربية (ج) البطارية ( د ) المفتاح الكهربى 
9- تعتمد فكرة عمل على التأثير الكهرومغناطيسى. 

(1) الفرموستات (اب) المولد الكهزبى (ج) الجلفانومة ( د ) المقاومة الكهربية 
0- عند مرورتياركهربى فى سلك نحاس ينشأ حول السا . 

)١(‏ طاقة حرارية (ب) مجال كهربى (ج) مجال مغناطيسى (د) قوة جاذبية 
1- يتم التحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية عن طريق 

(1) البطارية (ب)السلك المعدنى (ج)المفتاح ( د ) المقاومة الكهربية 
2- مكعب مصنوع من مادة مجهولةء عند تقريب مغناطيس منها انجذبت إليه» فيحتمل أن يكون المكعب 

مصنوعًا من 5 

(١)الخشب‏ (ب) البلاستيك (ج) الزجاج ( د )النيكل 


3- أى الحالات الآتية يمكن أن تكون مجالًا مغناطيسيًا؟ 
(1) شات كهريبة ساكلة انحر 
(ب6)سريان تبازكهرين خول قطعة من العشب 
(ج) سريان تيا ركهربى فى سلك ملفوف حول قالب معدنى 
( د ) شحنات كهربية متراكمة على قالب معدنى 


4- فى الصورة المقابلة يسلك التيارالكهربى عند إغلاق المفتاح الكهربى. 
(۱) مسارًا واحدًا (ب) مسارين مختلفين 
(ج) ثلاثة مسارات ( د ) مسارات متفرعة 
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بك م ھن 


الوحدة الاين | ا 


5- عند تلف أو احتراق أحد المصابيح فى دائرة كهربية موصلة على التوالىء فإن باقى المصابيح 


(۱) تنطفئ (ب) لاتتأثر (ج) تقل شدة إضاءتها (د ) تزداد شدة إضاءتها 
6- تسقط الأجسام على الأرض بسبب قوة 

)١(‏ الكهربية ( ب) المغناطيسية ١‏ (ج)الجاذبية ( د ) النووية 
7 أى هذه المواد يجعل الدائرة الكهربية مفتوحة عند توصيله بها؟ 

(1) النحاس (ب) الخشب (ج) الحديد ( د ) الألومنيوم 
8- عند تحريك مغناطيس بسرعة كبيرة داخل ماة 5 

(1) لا يتحرك مؤشرالجلفانومتر (ب) يتحرك مؤشرالجلفانومترببطء 

(ج) يتحرك مؤشرالجلفانومتر بسرعة كبيرة ( د ) لا يتولد تياركهربى داخل الملف 
9- كل مما يلى مواد موصلة للكهرباء ما عدا : 

(1)التحاس (ب) الألومنيوم (ج) الخشب ( د ) الحديد 
0- كل مما يلى من المواد العازلة للكهرباء ما عدا 

)١(‏ الخشب (ب) الحديد (ج) التطاظ ( د ) البلاستيك 


1- جميع المواد الآتية لا تنجذب إلى المغناطيس ما عدا 


)١(‏ الخشب (ب) المطاط (ج) الألومنيوم ( د )النیکل 
2- أى الأجهزة التالية لا تعتمد فكرة عملها على التأثير الكهرومغناطيسى؟ 
(١)المولد‏ الكهريى (ب) المحرك الكهربى (ج)المصباح الكهريى '(د )المحول الكهربى 


أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التى بين القوسين: 
1- سريان الشحنات الكهربية داخل السلك المعدنى يسمى 5 
(التيارالكهربى -المجال المغناطيسى) 
2- تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة التى تعمل بالكهرباء عبر 5 
(الأسلاك الكهربية -المفتاح الكهربى) 


3- تعمل الدائرة الكهربية كنظام : (مغلق -مفتوح) 
4- تعتبر الكهرباء شكلا من أشكال . (المادة - الطاقة) 
5- فى الدائرة الكهربية لا يمكن تدفق التيارالكهربى. (المفتوحة -المغلقة) 
6- تصنع الدائرة الكهربية من مواد التوصيل للكهرباء. (جيدة -رديئة) 
7- تغطى أسلاك الكهرياء بمادة للحماية من الصدمة الكهربية. (النحاس -البلاستيك) 
8- تحافظ على سلامة الميكروويف من خطورة شدة التيارالكهربى. 
(الأسلاك الكهربية -المقاومة الكهربية) 
9- يكون للتيارالكهربى مسار واحد فى حالة التوصيل على . (التوالى -التوازى) 
0- تعتمد فكرة عمل على مبدأ التأثير المتبادل بين المغناطيسية والكهرياء. 
(المصباح الكهربى - المولد الكهربى) 
1- كلما زادت المسافة بين الجسم وسطح الأرض جاذبية الأرض له. (زادت -قلت) 
24ت من المواه المغتاطيسية , (الخديد ‏ التحخاس) 
3- تعمل المقاومة الكهربية على تدفق الشحنات الكهربية فى الدائرة الكهربية. (إبطاء - سرعة) 
4- تعمل المواد على إيقاف تدفق الكهرباء فى الدوائرالكهربية. (الموصلة - العازلة) 


TTT‏ ل_ سويب 
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تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (أ): 
(i)‏ (ب) 
1ت أجوزة الكمبيوقر ( )تصنع من النحاس أوالألومنيوم. 
2- المحمصة والفرن الكهربى ( )يوجد بها مفتاح كهربائى آلى. 
3- ثرموستات الثلاجة ( )يوجد بها مغناطيس. 
4- الأسلاك الكهربائية ( )يوجدبها مقاومة كهربية. 


ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- توصل الدوائرالكهربية فى المنازل على التوازى. 

2-. اتعثبر الكهرباء شكلد من اشتعال المادة: 

3- يمرالتيارالكهربى فى الدائرة الكهربية عندما تكون مفتوحة . 

4- تحول المولدات الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 

5- وجود المواد العازلة للكهرياء ضمن مكونات الدائرة الكهربية يجعلها مغلقة. 

6- ملامسة سلك غير معزول يمربه تيا ركهربى لا يشكل خطرًا على سلامتنا. 

7- المقاومة الكهربية تزيد من تدفق الإلكترونات فى الدائرة الكهربية. 

8- فى التوصيل على التوالى إذا تلف أحد مكونات الدائرة الكهربية تظل بقية المكونات تعمل كما هى. 
9- عند التوصيل على التوازى يتم توصيل كل مكونات الدائرة الكهربية فى مسار واحد. 
0- يتوقف سريان التيارالكهربى عند انقطاع أحد المسارات فى الدائرة الكهربية المتصلة على التوازى. 
1- القوى المغناطيسية هى قوى جذب فقط. 

2- جميع المعادن تنجذب إلى المغناطيس. 

3- يمكن استخدام القوى المغناطيسية لتوليد الكهرباء . 

4 إذا تم توصيل مشبك ورق معدنى بدائرة كهربية يضىء المصباح بسهولة . 

5- لا يمكن تشغيل أكثرمن جهازكهربى داخل المنزل فى وقت واحد. 

6 يمكن للمغناطيس جذب الأشياء خارج المجال المغناطيسى. 


خجبيح چ تھ عا ب پە وہ ت تپ چ ټپ ت يد عي اه اع 


7- يعتبرالمغناطيس الكهربى أحد الأمثلة التى توضح كيفية عمل الكهرباء والمغناطيسية معًا. ( 
اكتب المفهوم العلمى: 

1- مسارمغلق يتدفق من خلاله التيارالكهربى. 0 
2- شكل من أشكال الطاقة ينتج من تدفق الشحنات الكهربية فى مسار مغلق. ( 
3- مواد تسمح بسريان الإلكترونات خلالها بسهولة. 7 
4- مواد لا تسمح بتدفق التيارالكهربى خلالها بسهولة. ل 
5- أداة تحد من سريان التيارالكهربى خلال السلك الكهربى فى الدائرة الكهربية. ( 
6- قوة جذب الأرض للأجسام نحو مركزها. ) 
7- النمط الذى تشكله برادة الحديد حول المغناطيس. ) 
8- طريقة لتوصيل عدة مصابيح فى دائرة كهربية من خلال مسار واحد. 0 
9- طريقة توصيل الدوائرالكهربية عندما يتدفق التيارالكهربى فى أكثرمن مسار. ( 


س ص سر سر اس سي nna‏ للحم nnn nnn‏ 


الجر ص لسر ص امسر اللي rrr‏ 


الوحدة الوت لكر 


0- مواد تنجذب إلى المغناطيس. J‏ 3 
© 1- مواد لا تنجذب إلى المغناطيس. ) ( 
12- مصدرالطاقة الكهربية فى الدائرة الكهربية. ) ( 
3- مواد تمنع تسرب الشحنات الكهربية من الأسلاك. وتحمينا من التعرض 
للصدمات الكهربية. 7 3 
4- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. ) 1 
5- جهازيُستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. ) ( 
أكمل العبارات الآتية: 


1- تجذب الأرض الأجسام الموجودة على سطحها باتجاه 


2- تضئف المواد حسب قابليتها للمغناطيسية إلى مواد ومواد 

3- الأسلاك الكهربية مصنوعة من مواد التوصيل للكهرباء. 

4- عند اتصال مكونات الدائرة الكهربية مع بعضها فإنها تعمل كأتها واحد. 

5- قوة تؤثر على الأجسام وتحافظ على ثبات الأشياء على سطح الأرض. 

6- يعمل على فتح وإغلاق الدائرة الكهربية. 

7- عند احتراق مصباح كهربى فى دائرة متصلة على ينطفئ باقى المصابيح. 

8- تعمل على إبطاء سريان الثيار الكهريى. 

9- يعتبرمشبك الورق المعدنى من المواد للكهرباء بينما تعتبر ملعقة من الخشب من المواد للكهرياء. 
0- تتوقف قوة الجاذبية على 3 

1- يمكننا زيادة التيارالكهربى الناتج عن التأثير المتبادل بين المغناطيسية والكهرباء عن طريق و 


(@ استخرج الكلمة المختلفة: 
1- البطارية - السلك الكهربى - المغناطيس الكهربى - المفتاح الكهربى. 
2- عملة معدثئية دسلك نحاسى - ممحاة - مسمارمن الحديد. 
3- البلاستيك - الحديد - النحاس - الألومنيوم. 
4- المولد الكهربى - المحول الكهربى - المفتاح الكهربى - المحرك الكهربى. 


© علل لما يأتى: 
1 'تعقبنلدائرة القهربية نظام 
2- يتم توصيل المصابيح على التوازى فى المنازل. 


8- يندب الحديد إلى المغتاطيسن: بيثما الخشب لا يتجدي إلى المشِناطٌ 


GEE ECT 


© 


-@ 


4- تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس أوالألومنيوم. 

ys چ‎ 
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ماذا يحدث عند...؟ 


1- احتراق مصباح واحد من عدة مصابيح متصلة مع بعضها على التوالى. 

2- عدم وجود بطارية فى الدائرة الكهربية. 

3- توصيل قطعة من المطاط فى الدائرة الكهربية . (بالنسبة لإضاءة مصباح متصل بالدائرة الكهربية) 
4- لمس سلك غير معزول يسرى به تيا ركهربى. 

5- مرورتياركهربى فى سلك. 

6- تلف أحد مكونات الدائرة المتصلة أجزاؤها على التوازى بالنسبة لباقى مكونات الدائرة. 
7- تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاس معزول. 

8- استخدام قطعة خشب بدلا من قطعة ألومنيوم فى الدائرة الكهربية. 

اذك رأهمية (استخدام) كل من: 

1- البطارية. 

2- المفتاح الكهريى. 

3- المغناطيس. 

ك الدوتامو. 

5- المقاومة الكهربية. 

6- المواد الموصلة للكهرباء. 

7- المواد العازلة للكهرباء. 


أقك, البخاقا نوؤ عقو 


«سجعهه EET‏ 
® ا 


1- اذكرفرقًا بين قوة الجاذبية والمغناطيسية. 


2- انظرإلى الشكل المقابل؛ ثم أجب: ا 
(1) يوضح الشكل مكونات -@- 
(ب) اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية: ١‏ 2 


4 با 30 


|| 
(ج) المكون رقم ( ) هومصدرالكهرياء فى الدائرة الكهربية. 9 
8-. الشكل المقابل عير غق ذائزة كفرينة: 5 @ 
)١(‏ مفتوحة 


2 ت 


4- انظرإلى الشكلين المقابلين. ثم أجب: 


)١(‏ ماذا يحدث عند تحريك المغناطيس داخل الأسطوانة؟ 


0( )2( 
(ب) أى الشكلين ينتج عنه تيا رأكبر؟ ولماذا؟ 
5- انظر إلى الشكل المقابل: 


أى المصابيح يضىء عند إغلاق المفتاح (ه ) ؟ 1 


تعلبيق الافه 


بأسئلة متنوعة بأكثر من صيغة 
على تطبيق الأضواء. 


نزل التطبيق أو ادخل على موقع الأضواء 
www.aladwaa.com‏ 


© عرو اسيك 
1- عند استبدال قطعة خشب بدلا من قطعة ألومنيوم فى دائرة كهربية يسبب ذلك 
(١1)سريان‏ التيار (ب) فتح الدائرة (ج) إضاءة المصباح ( د ) إغلاق الدائرة 


2- من المواد العازلة للكهرياء 


(۱) المطاط (ب) الحديد (ج) النحاس ( د ) الألومنيوم 
3- عند احتراق أحد المصابيح المتصلة على التوالى باقى المصابيح. 
)١(‏ تزداد إضاءة (ب) تقل إضاءة (ج)لأتائر ( د ) تنطفئ 


4- كل مما يلى ينجذب للمغناطيس ما عدا 
(١)الحديد‏ (ب) الخشب (ج) النيكل (د )الكوبلت 
(ب) ماذا يحدث عند...؟ 
- احتراق مصباح كهربى من عدة مصابيح متصلة على التوازى. 


(© (1) اكتب المصطلح العلمى: 


1- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. )2 1 
2- حيز حول المغناطيس تظهر فيه آثارقوته المغناطيسية. ) ( 
3- مواد لا تسمح بسريان التيارالكهربى خلالها بسهولة . 1 ( 
4- جسيمات صغيرة تتدفق فى الموصلات الكهربية. 0 14 


(ب) ما الأجهزة التى تعتمد فكرة عملها على التأثير المتبادل بين الكهرباء والمغناطيسية؟ 
ORA KED ©‏ 
1- تعمل البطارية على إغلاق وفتح الدائرة الكهربية. 
2- عند احتراق أحد المصابيح الموصلة على التوالى فى الدائرة الكهربية تظل المصابيح الأخرى تعمل كما هى. 
3- الماء ردىء التوصيل للكهرباء. 
4- الكهرباء شكل من أشكال المادة. 


(ب) اذكرمكونات الدائرة الكهربية. 


)9 تابع مستواك 7:0 10:8 13:11 15:14 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- يمكن توليد الكهرباء باستخدام مغناطيس. 3 6 

2- يسرى التيارالكهربى فى الدوائرالكهربية المفتوحة. ( ) 

3- عند إطفاء مصباح فى الدائرة الكهربية الموصلة على التوازى تظل بقية المصابيح مضيئة. ( ) 

4- فى الدائرة الموصلة على التوالى يسرى التيار الكهربى فى اتجاه واحد. 3 12 
(ب) علل لما يأتى: 

- تغطى أسلاك الكهرياء بطبقة من المطاط أو البلاستيك. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية: 


1- يمكن توليد الكهرباء بواسطة 
2- عندما يتدفق التيارالكهربى خلال سلك معدنى ينتج حول السلك. 
3-يمرالتيارالكهربى فى مسارات متفرعة فى حالة التوصيل على 
4-تغطى أسلاك الكهرباء بمادة للحماية من أخطارالكهرباء. 

(ب) ماذا يحدث عند...؟ 
- تحريك مغناطيس داخل ملف معدنى موصل بجلفانومتر. 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 


1- جهازيستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. ) ( 
2-أحد مكونات الدائرة الكهربية الذى يحد من تدفق التيارالكهريى. ) ( 
3- مواد تسمح بمرورالتیارالکهربی من خلالها. ( 
4- مسارمغلق لحركة الشحنات الكهربية. ) ( 


(ب) اذك رأهمية المولد الكهربى. 


@© تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- يغلف خلايا جسم الضفادع من الخارج 
(۱) سيتويلازم (ب) غشاء خلوى 
(ج) جدارخلوی ( د ) سليلوز 
2- تشترك جميع خلايا الكائنات الحية فى وجود 
(١)ثواة‏ (ب) جدارخلوى (ج) فجوة عصارية كبيرة ( د ) غشاء خلوى 
3- العضوفى الشكل المقابل مسئول عن داخل الخلية. 
(١)الإخراج‏ (ب) التخزين (ج) إنتاج الطاقة (د) النقل ك 
4- أى العضيات التالية أكثر صلابة؟ 
)١(‏ الغشاء الخلوى (ب) السيتوبلازم (ج) الجدارالخلوى ( د ) الفجوة العصارية 
5- إذا علمت أن خلايا الدم الحمراء البالغة لا يمكنها الانقسام. فقد يكون ذلك بسيب عدم وجود بها. 
(۱) جدارخلوى (ب) بلاستيدات خضراء (ج) نواة ( د ) سيتوبلازم 
6- عند ملامسة سلك يسرى فيه تيار كهربى تحدث صدمة كهربية ؛ وذلك لأن 
(1) جسم الإنسان عازل للكهرياء (ب) جسم الإنسان أصبح جزءًا من الدائرة الكهربية 
(ج) الكهرباء لديها طاقة عالية ( د ) جسم الإنسان لديه مقاومة كهربية كبيرة 
7- تتشابه البطارية فى الدائرة الكهربية مع فى الخلية. 
)١(‏ السيتوبلازم (ب) الشبكة الإندوبلازمية 
(ج) الميتوكوندريا ( د ) البلاستيدات الخضراء 
8- كل ممايلى من أمثلة العضلات ما عدا 
(1) الحجاب الحاجز (ب) القلب (ج) الرئتان ( د ) المثانة البولية 
9- أى المواد التالية لا تنفذ عبرأغشية الخلايا؟ 
)١(‏ الأملاح الزائدة (ب) الماء (ج) البراز ( د) اليوريا 
30 عند فتج المفتاح فى الدائرة المقابلة: أى المصباحين سوف يشيء؟ 5 8 
(1) المصباح (1) (ب) المصباح (2) ا 
(ج) المصياحان (1) و(2) (د) الؤيضىء اى مصباح | 
© ما طريقة توصيل المصابيح فى الشكل المقابل؟ 0 
۰ 


Lae [ 


Le j أسئلة متنوعة:‎ © 


9 


- قام صديقك بتركيب دينامو للدراجة لإضاءة المصابيح بهاء ولكنه وجد أن إضاءة المصباح تكون منخفضة أثناء 


حركته. ما النصيحة التى تقدمها له لزيادة إضاءة المصابيح؟ 


الوحدة الأولى 


© اخترالإجابة الصحيحة: 


1- أى مما يلى يعد ترتيبًا من الأكثرتعقيدًا إلى الأبسط؟ 


(۱) خلية. نسيج. عضو جهاز. (ب) نسيج. خلية. جهان عضو. 
(ج) جهان عضو نسيج. خلية. ( د ) جهان نسيج. خلية؛ عضو. 
2- تدخل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا عن طريق 
)١(‏ غشاء الخلية. (ب) الميتوكوندريا. 
(ج) الريبسومات. (د ) النواة. 
3-أى من التراكيب التالية موجود فى كل من الخلايا النباتية والحيوانية؟ 
)١(‏ غشاء الخلية. (ب) جدارالخلية. 
(ج) فجوة عصارية كبيرة مليئة بالماء. ( د ) البلاستيدة الخضراء. 
4- مركزالتحكم فى الخلية والمسئول عن الانقسام الخلوى هو 
(١)الميتوكوندريا.‏ (ب) النواة. 
(ج) جهازجولجى. ( د ) البلاستيدة الخضراء. 
5-أى مما يلى موجود فى ورقة نبات السنط وغير موجود فى الإنسان؟ ١‏ 
)١(‏ جدارالخلية. (ب) الميتوكوندريا. ‏ (ج) غشاء الخلية. ( د ) السيتوبلازم. 
6- عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة . فإن إحدى هاتين العضلتين ء بيئما الأخرى 
)١(‏ تتحرك. تظل ثابتة. (ب) تنقبضء تنبسط. 
(ج) تظل ثابتةء تنبسط ( د ) تظل ثابتةء تنقبض. 
7-أى العضلات الآتية إرادية الحركة؟ 
)١(‏ عضلات المعدة. (ب) عضلات الأمعاء الدقيقة. 
(ج) عضلات المرىء. ( د ) عضلات الرقبة. 
8-ما مجموعة الأعضاء التى يستخدمها الجسم لنقل الغازات داخل الجسم وخارجه؟ 
)١(‏ القلب. والأوردةء والشرايين. (ب) الأنف. والقصبة الهوائية. والرئتان. 
(ج) العضلات. والعظام . ( د ) البنكرياس» والحويصلة الصفراوية: والغدة الدرقية. 


9- ما الأجهزة التى تشارك فى القيام بعملية الإخراج؟ 
)١(‏ الجهازالتنفسى. والجهازالدورى. والجهاز الهضمى. 
(ب) الجهاز البولى. والجلد. والجهاز التنفسى. 
(ج) الجهاز الدورى. والجلد. والجهاز العصبى. 
( د ) الجهازالعصبى» والجهازالتنفسى. والجهاز الهضمى. 

0- ما هی النفرونات؟ : 

١١‏ ) أوعية تحتجزالبول قبل خروجه من الجسم. 
(ب) المكان الذى يخرج منه البول خارج الجسم. 
(ج) الأعضاء المسئولة عن تفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة. 
( د ) وحدات مجهريّة تعمل على ترشيح الدم واستخلاص البول. (o‏ 


|->< | تدريبات الكتابالمدرست 


5 


5 


10 


1- مرض السكرهو اضطراب فى الغدد الصماء؛ فالأشخاص الذين يعانون من مرض السكرتعجز الديهم عن 
إنتاج ما يكفى من الأنسولين. 
(1)الحويضلة الضفراوية. (ب) الغدة الدرقية. 
(ج) البنكرياس. ( د ) الأمعاء الدقيقة. 
2- العوامل التى تتوقف عليها قوة الجاذبية هى 
)١(‏ الكثلة والشكل. (ب) الحجم والشكل. 
(ج) الكتلة والحجم. ( د ) المسافة والكتلة. 
3 من المواد العازلة للكهرباء 
اطا (ب) الحديف. (ج) النحاس. (د) الألومنيوم. 


4- عند استبدال قطعة خشب بدلا من قطعة ألومنيوم فى دائرة كهربائية يسبب ذلك 


8 راتا (ب) فتح الدائرة. (ج) إغلاق الدائرة. (د) إضاءة المصباح. 

5- من شروط إضاءة المصباح فى الدائرة الكهربية 
(1) وجود بطارية فى الدائرة. (ب) أن يكون المفتاح مُغْلمًا. 

(ج) عدم وجود مادة عازلة فى مسار الدائرة. ( د ) جميع ما سبق. 

6- أى المصابيح يضىء عند إغلاق المفتاح (ع) فى الدائرة الكهربية الآتية؟ :5 | 1 
(4-3()1( (ب)(4-3-1) 2 7 
(ج)(2-1) (د)(3-2-1) 

4) 5 5 , 

أكمل باستخدام بنك الكلمات التالية: 

(غشاء الخلية - عضيات - أعضاء - جدار خلوى - الدورى- الهضمى - الكلى- المثانة ) 
1- يحيط بغشاء بعض الخلايا 
2- التراكيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية تسمى 
3- يتكون الجهازفى جسم الإنسان من مجموعة 
4- يسمح بدخول وخروج الماء للخلايا للحفاظ على توازن المياه على جانبيه. 
5- تتسارع نبضات القلب فى الجهاز عند الشعور بالخوف. 
6- تعمل فى الجهاز البولى على تنقية الدم. 

اكتب المصطلح العلمى لكل من: 

1- مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة. ) ( 

2- جهازيستخدم فى فحص الأشياء الدقيقة. ) ( 

8-التمط الذق تشكله بزادة الحديد يالقرب من المفناظيس 0 ( 
4- جهازيفرزا لهرمونات التى تحفز باقى أجهزة الجسم للاستجابة. ) ( 
5-شخثاث كهربية ضغيرة تتحرك داخل الأسلاك فى الدائرة الكهربية المغلقة. ) ( 


الوحدة اول لكر 


© ضع علامة (”) أو علامة () أمام العبارات الآتية: 


1- جميع الخلايا تتكون من عضيات» ويؤدى كل منها وظيفة مختلفة. 20 
2- يتكون النسيج من مجموعة خلايا متشابهة . 1 ( 
3- يتم تخزين الماء والفضلات فى الفجوة العصارية. ) ( 
4- تتشابه الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية تمامًا فى التركيب. ) ( 
5- جميع الخلايا الحية تحتوى على بلاستيدات خضراء. ب ) 
6- لا يستجيب المخ عند الشعور بالتوتر. )2 1 
7- يعمل كل جهازفى الجسم منفردًا عند التعرض للخطر. ل 
8- يتم التخلص من العرق عن طريق الرئتين. 20 
9- يشارك الجلد فى إخراج العرق من خلال المسام. 200 
0- تعمل عضلات الجسم معًا فى الوقت نفسه. 0 ( 
1- يستطيع الإنسان التحكم فى حركة الدم فى جسمه. ) ( 
2- الخلايا العضلية عبارة عن ألياف قصيرة تسمح بالحركة وتخزين وإطلاق الطاقة. ) ( 


(© صل العبارات فى العمود (أ) بما يناسبها فى العمود (ب): 


(i)‏ (ب) 
1- جهاز الإخراج ) ) تعمل على إفرازالهرمونات فى الجسم. 
2 الغدد الصماء : ) يعمل على تنقية الدم وإخراج فضلات الجسم. 
3 الجهازالعضلى الهيكلى ) ) يعمل على انقباض الأنسجة وتحريك الجسم. 
) ) تعمل على نقل الغازات من خلال الأوعية الدموية. 


® € شترا اة الصحيحة: 


1- التراكيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية تسمى 
)١(‏ أنسجة (ب) عضيات (ج) أعضاء (د) أجهزة 


2- تحصل الخلية على الطاقة من الطعام باستخدام الأكسجين عن طريق عملية 


(١)الهضم‏ (ب) الدوران (ج) التنفس الخلوى (د)التحلل 
8- يعثبر مصدرالشحنات الكهربية التى تنتقل خلال الدائرة الكهربية. 
(١)المصباح‏ (ب) المفتاح (ج) البطارية (د )الأسلاك 


4- أى العضلات الآتية إرادية الحركة؟ 
(١)المعدة‏ (ب) المرىء (ج) الرقبة ( د ) الأمعاء الدقيقة 


(ب) اذكروظيفة البنكرياس فى الإنسان. 


© (1) ضع علامة (”) أو علامة () أمام العبارات الآنية: 


1- تنجذب جميع المعادن إلى المغناطيس. 3 6 
2- يخزن الطعام غير المهضوم فى الأمعاء الدقيقة حتى يتم التخلص منه. 0 4 
3- تتكون اليوريا من تفكك الكربوهيدرات داخل خلايا الجسم. 3 6 
4- يستخدم جهازالجلفانومترللاستدلال على مرورتيارات كهربية صغيرة. ( ( 
(ب) ما الجهازالمستخدم فى رؤية عضيات الخلية؟ 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 


1- جهازيقوم يإفرازالهرمونات وضبط حرارة الجسم . ) ( 
2- حركة الشحنات الكهربية فى موصل فى مسار مغلق. 2 ( 
3- سائل هلامى تسبح فيه مكونات الخلية. ) ( 
4- عضويقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات فى صورة بول. ) ع 


(ب) تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس ولكنها تغطى بطبقة من البلاستيك. بم تفسرذلك؟ 


22 تابع مستواك 7:0 10:8 13:11 15:14 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


1- تعتبرعضلة القلب من العضلات اللا إرادية. 3 1 
2- يظهر التأثير المتبادل بين الكهربية والمغناطيسية من خلال المحرك الكهربى. 200 
3- تحتوى جميع الخلايا على نواة. )0 3 
4- يتكون النسيج من عدة أعضاء مختلفة. ) . 


(ب) علل لما يأتى: تعتبرالرئتان من أعضاء الإخراج. 


)١( ©‏ اخترالإجابة الصحيحة: 


لك تول المولوات الطاقة إلى طاقة كهربية. 
1019الصوتينة ب النشوثنة 
(ج) الحركية ( د ) المغناطيسية 


2- أى مما يلى يوجد فى الخلية النباتية ولا يوجد فى الخلية الحيوانية؟ 1 
(١)السيتوبلازم‏ (ب) البلاستيدات الخضراء 


(ج) النواة ( د ) غشاء الخلية 

3- يتكون جسم من خلية واحدة. 

(١)الطيور‏ (ب) الإنسان 

(ج) البكتيريا ( د )النباتات 

4- إذا أردت تصميم دائرة كهربية يمربها تياركهربى. فأى المواد الآتية لن تقوم باستخدامها؟ 
)١(‏ ملعقة من الألومنيوم (ب) قطعة من القماش 

(ج) ساق من النحاس ( د ) مسمارحديد 


(ب) ماذا يحدث إذا فقد الغشاء الخلوى خاصية النفاذية الاختيارية ودخلت كمية كبيرة من الماء للخلية ؟ 


)١( ©‏ صوب ماتحته خط فى العبارات الآتية: 


1 عند نمس سلف غيرمعؤول يمره تيا ركهريى تحدث حرائق كصربية: 
2- تقوم الميتوكوندريا بجمع ونقل البروتينات داخل الخلية . 

3- تعتبرعضلة العين من العضلات الإرادية. 

4- يعتبرالحالب هو العضو الرئيسى فى الجهازالبولى. 

(ب) ما طريقة توصيل المصابيح الكهربية فى المنازل؟ ولماذا؟ 


تابم مستواك راق 10:8 13:11 15:14 (a‏ 


ع( مشروع الوحدة الأولى 


المقدمة 


٠‏ هل حلمت يومًا بالسفرإلى الفضاء؟ هذا النوع من السفرليس كأى 
شىء يجربه الإنسان على الأرض . 

٠‏ تؤثرالتغيرات نتيجة انعدام الجاذبية فى الفضاء على أنظمة (أجهزة) 
أجسامنا بعدة طرق؛ لذا يجب على رواد الفضاء أن يكونوا على دراية 
بمثل هذه التأثيرات. وأن يتخذوا احتياطات خاصة للحفاظ على 


سلامتهم وصحتهم أثناء وجودهم فى الفضاء. 


4 عناصر الموضوع 
© جسم الإنسان فى غياب الجاذبية 


٠ |‏ تؤثرظروف الحياة فى الفضاء على أجسام رواد الفضاء؛ لذلك 
يجب عليهم أن يخضعوا لتدريب بدنى مكثف وفحص قبل إرسالهم 
إلى القضاء. 


٠‏ يتحرك رواد الفضاء فى محطة الفضاء الدولية بسرعة تزيد على 
0 كم /س مما يعنى أنهم فى حالة سقوط حر باستمرار. 
٠‏ إذا سبق لك أن رأيت رواد فضاء يحلقون فى الفضاء ببذ لاتهم 


الفضائية. فقد تتمكن من تخيل شعورانعدام الوزن. 


| © ذوارالفضاء 


٠‏ لاتزال الحياة فى الفضاء صعبة على جسم الإنسان؛ حيث يعانى معظم رواد الفضاء من دُوار الفضاء الذى يشبه 
إلى حد ما الشعوربدوارالسيارة. فعندما تقل الجاذبية تتأثرأجهزة الجسم المختلفة بطرق مختلفة . 


٠ |‏ لتجنب المخاطرالتى يتعرض لها رواد الفضاء فإنه توجد أنظمة داعمة على متن المحطة الفضائية وفى بذلات 
أ 


الفضاء للمساعدة على تلبية احتياجات رواد الفضاء على قيد الحياةء ومكافحة تأثيرات الظروف المحيطة فى 
الفضاء على أجسامهم. 


© الفضاء والجهازالدورى 

٠‏ يضخ القلب الدم بصورة طبيعية إلى المخ فى الاتجاه المعاكس لقوة الجاذبية ؛ حيث تساعد الجاذبية على تدفق 
الدم إلى أطرافنا وبقية أجسامنا. 

٠‏ انخفاض قوة الجاذبية فى الفضاء يعطل هذا النمط الطبيعى. ويؤثر اضطراب هذه العملية فى المخ والعينين 
والهيكل العظمى وكل الأعضاء الأخرى فى جسم الإنسان. 


© الفضاء والجهازالحركى 


٠‏ جسم الإنسان فى الفضاء لا يبذل جهدًا للتحرك؛ لأن رواد الفضاء يسبحون فى الفضاءء وهذا يبدو رائعًا بعض 


الوقت. ولكن على المدى الطويل يكون صعبًا على جسم الإنسان؛ فيشعر رائد الفضاء بأنه لم يعد بحاجة إلى بناء 


العظام؛ لذلك يبدأ الهيكل العظمى فى الضعف أو فقدان المعادن. 


* يمكن أن يفقد رواد الفضاء ما يصل إلى 2.5 × من المادة العظمية لديهم كل شهر فى الفضاء؛ لأنه لا يطلب من 


عضلات رواد الفضاء العمل لمقاومة الجاذبية فتبدأ العضلات فى فقدان كتلتها أو الضمور. 
٠‏ لمكافحة هذه الآثارالسلبية على الجهازالحركى. يجب على رواد الفضاء ممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف يوميًا 


« بعد أن تعرفت بعض التحديات البدنية للحياة فى منطقة الجاذبية يجب على العلماء التخطيط جيدًا للسفر 
إلى الفضاء فى المستقبل عن طريق: 
- معرفة الكثيرعن كيفية السفرإلى الفضاء وظروف الحياة فى الفضاء والكواكب الأخرى. وتأثير ذلك على أجسامنا. 
- دراسة البنية التشريحية ووظائف أعضاء الجسم لدى رواد الفضاء قبل السفرإلى الفضاء وبعد عودتهم. 


- تصميم برامج وابتكارأجهزة ستقلل من المخاطر الصحية التى سيواجهها رواد الفضاء عند السفرإلى أدنى حد ممكن. 


* فى هذا المشروع سوف تستخدم مهاراتك فى العلوم والرياضيات لإيجاد حل لمشكلة حقيقية. ستفكرفى طرق تفكير المخ 
والكمبيوتر أو جهازالروبوت» وكذلك تصميم جهاز يساعدك فى استكمال واجبك المنزلى. 

٠‏ يتناول المشروع استخدام تكنولوجيا مبتكرة لحل مشكلات عا لمية.. خلال هذا المشروع قد تمارس بعض الأعمال الإضافية 
المتعلقة بهذا التحدى فى فصل الرياضيات. 


٠‏ وسنتعرف خطوات عملية التصميم الهندسى كما هو موضح فى المخطط التالى: 


A 


, لي‎ a ١ 
m7 


استراتيجية العمل 
© قم بقراءة القصة بكتاب الطالب. 
© اقرأ المعلومات التالية عن آلة المساعدة فى أداء الواجب المنزلى. 


© شارك أصدقاءك واعملوا معًا فى فريق للنظرفى تصميم نموذج أولى لآلة المساعدة فى أداء الواجب المنزلى. 


عدنا فى إكمال المهام وتقليل الطاقة اللازمة للقيام بالعمل. 


٠‏ يؤدى الابتكار إلى إعداد أنظمة ميكانيكية جديدة ومطوّرة. 
٠‏ إن فهم كيفية عمل الأنظمة ومعرفة تفاعلات الطاقة والمادة أمرمهم للغاية لصنع آلات جديدة. 
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الذكاء الاصطناعى © 


٠‏ هوفرع من علوم الحاسوب يركز على صنع آلات تقوم بالأعمال وتتعلم وتتفاعل مثل الإنسان. 
٠‏ اكتشف العلماء طرقًا عديدة لصنع أجهزة كمبيوترذات ذكاء اصطناعى لمساعدتنا فى كثيرمن المجالات؛ منها: 


٠‏ تستخدم المستشفيات والأطباء الحواسب الفائقة لمراجعة بيانات الأفراد الصحية ؛ حيث تساعدنا فى توافرالكم الهائل 


الذكاء الاصطناعنى 


من المواد فى قواعد البيانات العامة والمراجع الطبية. والدوريات العلمية لتطوير المزيد من المعالجات التى تتناسب 


مع العلاجات المخصصة. 


ه دراسة التواصل بين المخ والكمبيوترهى أحد مجالات البحث المهمة فى الذكاء الاصطناعى؛ حيث يحدث التواصل بين 
المخ والكمبيوتر عندما يستخدم الجهازإشارات من المخ للتحكم فى شىء ماء مثل مؤشر على جهاز كمبيوتر أو التحكم فى 


حركة الأصابع كجزء من طرف صناعى. 


٠‏ بالإضافة إلى التطبيقات الطبيةء يجد الذكاء الاصطناعى 
طريقه فى الوظائف الخطيرة على الإنسان. فمجالات 
التعدين. ومحطات الطاقة النووية» والتشييد. هى 
مجالات يتم استخدام الروبوتات فيها. 

٠‏ فكّرفى الوظائف التى يمكن للروبوتات أن تقوم بها والتى 
قد تساعد فى الحفاظ على سلامة الأشخاص. 


٠‏ يؤثر الذكاء الاصطناعى فى اقتصادنا؛ فالمزارعون يتعرضون للضغط 
المتزايد لإنتاج المزيد من المحاصيل لإطعام المزيد من الناس. 

» يتم صنع الروبوتات لأداء المهام الصعبة التى لم يكن من الممكن أداؤها 
فى العاطى. 

٠‏ يمكن للروبوت المزارع التعامل مع البيئة المحيطة به من خلال جمع 
الخضراوات أوالفواكه؛ واستخدام المبيدات الحشرية فى مناطق محددة 
أو زراعة البذور. كما يمكن أن تخب نا المستشعرات على ذراع الروبوت أى 
حبة طماطم ناضجة وأيها غيرناضجة ؛ بناءٌ على شكلها وحجمها. 

٠‏ يمكن للأنظمة الدقيقة الأخرى أن توزع المياه. وتنثر البذور وترش 

الأسمدة والمواد الأخرى التى تحافظ على صحة النبات من خلال تطبيق 

على شبكة الإنترنت. مثل لعبة من ألعاب الزراعة الشهيرة. 

يؤثر الذكاء الاصطناعى. كما رأيت» فى العديد من جوانب الحياة فى 

المجتمع بشكل إيجابى. 

٠‏ فكرفى مجتمعك المحلى. كيف أثرت التكنولوجيا فى المكان الذى تعيش 
فيه؟ كيف تعتقد أن الوظائف فى المنطقة المحيطة بك قد تتأثر نتيجة 
للتطورالمستمرللذكاء الاصطناعى؟ 


الفكرة: 


ميم روبوت (آلة ) للمساعدة فى أداء الواجب المنزلى الخاص بك. 


المواد المستخدمة: 
مواد لصنع النموذج مثل: الصناديق - ورق مقوى - خيط - مقص -غراء - شريط لاصق . 


الخطة: 

» اتبع هذه الخطوات مع زملائك: 
© استعراض التحدى: ادرس التحدى جيدًاء ثم قم بتصميم متطلبات هذا المشروع . 
© توزيع أدوارالمجموعة: حدد دوركل فرد فى مجموعتك؛ مع تسجيل كل اسم بجانب الدورالمكلف به. 
© استعراض الأفكارفى رسومات توضيحية: راجع بيانات المواد مع زملائك فى الفريق ثم ابدأ عملية العصف الذهنى. راجع رسوماتك 

التوضيحية وحدد تصميمًا واحدًا لتطويره وأضة المزيد من التفاصيل ليكون هو المخطط الذى ستعتمد عليه فى تصميم الحل. 
© التخطيط والتنفيذ: قم بتجميع المواد وتأكد من تسجيل الخطوات وتنفيذها بشكل صحيح لعمل تصميم النموذج الخاص بك. 
© التأمل والتقديم: عند الانتهاء قم بمراجعة منتجك والعملية ‏ استكمل الملاحظات والاستنتاجات» حدد أساليب للتحسين. 


حضرنفسك للمشاركة مع فصلك. 
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أدوار المحجموعة 


قائد المجموعة: 


يم التشجيع والدعم ومساعدة أعضاء الفريق لأداء أدوارهم, مع متابعة المخطط الزمنى. 


مسئول المواد: 
تجميع المواد وترتيبهاء وطلب المزيد من المواد عند الحاجة. ضبط المواد حسب الحاجة مثل( تقطيع - | 


ا تعديل الحجم - طى الأشياء ...). 


المهندس: 


تنسيق بناء النموذج واقتراح إجراء الاختبارعند الحاجة؛ والتأكد من البناء الآمن. 


مراسل الفريق : 
تسجيل كل الخطوات العملية ومشاركتها لاستكمال التحدى. 


REM 
ماالذى يعجبك فى هذه الأفكار؟‎ « 


٠.‏ أين تستطيع إدخال (إضافة ) بعض التحسينات على هذه التصميمات؟ 


التحليل والا 


٠‏ كيف تحول تصميمك من كيس أو زجاجة بلاستيكية إلى شىء جديد؟ ما الأدوات التى استخدمتها؟ 


٠‏ ما المشكلات التى واجهتك عند تصميم المنتج؟ اذكر مشكلتين. وكيف قمت بحلهما؟ 


الحصول على الطاقة 


المفهوم الأول: الطاقة الحرارية وحالات المادة 


المفهوم الثانى: انتقال الحرارة 


مشروع الوحدة: التبريد بالأوانى الفخارية 


حقائق علمية درستها: 
ه تعلمنا فيما سبق أن تغيردرجة الحرارة يؤدى إلى تغيرحالات المادةء مثل تغيرحالات الماء: 
- عندما يكتسب الثلج الحرارة يتحول إلى ماء سائل. وباستمراراكتساب الحرارة يتحول الماء إلى بخارماء. 
- عندما يفقد بخارالماء الحرارة يتحول إلى ماء سائل: وباستمرارفقد الحرارة يتحول الماء إلى ثلج . 


العلاقة بين درجة الحرارة وانتقال الحرارة والتكتولو 


ه عند اكتساب المادة الحرارة يؤدى ذلك إلى سخونة المادةء بينما عند فقد الحرارة يؤدى إلى 
برودة المادة. 

ه يستخدم الترمومتر فى قياس درجة حرارة المادة للتعبيرعن مدى سخونة المادة أو برودتها. 

انتقال الحرارة: 

ه تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 

ه تختلف المواد فى درجة توصيلها للحرارة فتنقسم إلى مواد موصلة للحرارة ومواد عازلة للحرارة. 

ه يساعدنا فهم كيفية انتقال الحرارة واستخدام التكنولوجيا فى ابتكارمواد تلبى احتياجاتنا المتعددة. 


مثال1: ارتداء قفازات الفرن عند طهى الطعام. 

-عندما نقوم بطهى الطعام تنتقل الحرارة إلى أوانى الطهى وتصبح ساخنة؛ 
لذا نستخدم قفازات مصنوعة من مواد عازلة للحرارة للإمساك بأوانى 
الطهى وحمايتنا من الأذى. 


مثال2: اختيارنوع الملابس المناسبة للمناخ. 

٠‏ تمتص الملابس الداكنة الحرارة؛ لذا ينصح بارتداء الملابس الداكنة شتَاءً. وتسمح 
الملابس الفضفاضة الفاتحة بمرورالهواء؛ لذا ينصح بارتدائها صيفًا. 

- تساعدنا درجة الحرارة على معرفة نوع الملابس المناسبة حسب المناخ فى البيئة 

المحيطة بنا. 
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- عند قضاء رحلة أونزهة تستغرق عدة ساعات فإنك ستأخذ بعض الأطعمة 
الباردة والمشرويات الساخنة. 

- تساعدك دراسة الحرارة وخصائصها المختلفة فى الحفاظ على درجة حرارة 
الأطعمة والمشروبات الباردة أو الساخنة عن طريق استخدام أدوات تمنع اكتساب 
أوفقد الحرارة مثل الأوانى العازلة للحرارة (الترموس). 

1- الطاقة الحرارية وتأثيرها على خصائص جزيئات المادة. 

2- الصورالمختلفة لتحولات المادة وعلاقتها بدرجة الحرارة. 3- طرق انتقال الحرارة بين المواد المختلفة . 
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بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم يجب أن يكون التلاميذ قادرين على: 
ه تفسير أنماط حركة الجسيمات فى المواد الصلبة والسائلة والغازية. 

ه تقديم دليل يوضح تأثيرارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها فى حركة الجسيمات وحالة المادة. 
ه تفسيرالعلاقات بين درجة الحرارة وانتقال الحرارة والطاقة الحرارية. 

ه تصميم نموذج عن العلاقة بين طاقة حركة الجسيمات ودرجة الحرارة. 


ه استخدام الترمومتر لتحديد تأثير تغيردرجة الحرارة فى حركة الجسيمات. 


الوحدة الثانية ‏ المفهوم الأول: الطاقة الحرارية وحالات المادة 


شارك 02 


يناقش التلاميذ العلاقة بين الطاقة الحرارية والتغيرات التى تحدث 
لجسيمات المادة. 


تشكيل الزجاج 
يل الرجاج 
يوضح التلاميذ العلاقة بين الطاقة الحرارية والتغيرفى حالات المادة. 


ها الذى تعرفه عن الطاقة الحرارية وعلاقتها بحالات المادة 


يوضح التلاميذ تأثير الطاقة الحرارية فى طريقة حركة الجسيمات فى حالات 


المادة المختلفة. 


الطاقة الحرارية. وانتقال الحرارة. ودرجة الحرار 


يستنتج التلاميذ العلاقة بين الطاقة الحرارية وا 


تغيرحالات المادة 


يصمم التلاميذ نماذج توضح تأثير التغيرات فى درجة الحرارة فى حركة الجزينا 


البحث العملى: درجة الحرارة وحركة الجسيمات 


ال الحرارة ودرجة الحرارة. 


يقدم التلاميذ تفسيرات عن مستوى استقرار نظام ما والتغيرات التى يمكن أن 


تحدث له بمرورالوقت مع اكتساب أو فقد للطاقة الحرارية. 


الطاقة الحرارية وحركة الجسيمات 


يحلل التلاميذ الرسم البيانى الذى يعبر عن تغيّر حالات المادة. 


التمدد الحرارى 


يتعاون التلاميذ عن طريق مشاركة توقعاتهم عن تأثيردرجة الحرارة فى الأجسام. 


البحث العملى: صنع ترمومتر 


يعمل التلاميذ على صنع ترمومتر واختبارتوقعاتهم عن ارتفاع أو انخفاض الطاقة 


الحرارية للمادة والتغيرات الملحوظة التى تحدث للمادة. 


زيادة الطاقة الحرارية 


يصمم التلاميذ نموذجًا يوضح تأثير الطاقة الحرارية على حركة جزينات المادة. 


سجل ادلة كعالم 
دم التلاميذ تفسيرات علمية عن الظاهرة محل البحث «تشكيل الزجاج 


العملى )5۲۴M(‏ وصلات التمدد الحرارى 
يقدم التلامي 
ومدى قاعليتها. 


بيمًا ملخضًا عن وصلات التمدد المستخدمة فى التشيب 


مراجعة : الطاقة الحرا 
يقوم التلاميذ بعمل ملخص عن تأثيرالطاقة الحرارية فى تحولات المادة 
والتغيرات الملحوظة للمواد المختلفة. 


وحالات المادة 


.« 


واليتاء 


أستطيع مشاركة الأفكار 


الحرارة 
التى لم أتأكد منها بعد. 
أستطيع طرح أسئلة 
للتوضيح. 
طاقة الحركة - 
الطاقة الحرارية - 
انتقال الطاقة - درجة 0 
الحرارة 
الانصهار- التجمد - أستطيع توقع النتائج 
التكثف- التبخر وتلخيصها. 
أستطيع توقع النتائ 
الجسيمات E‏ 
وتلخيصها. 
التمدد الحرارى - 
الانكماش الحرارى 
جزيئات المادة 


ه عند وضع كوب به ماء فى فريزرالثلاجة فإن .... 


[) الماء يكتسب طاقة حرارية [_) الماء يفقد طاقة حرارية 


فة بق آن: 
* المادة توجد فى ثلاث حالات هى: الصلبة والسائلة والغازية. 
© المادة تتكون من جسيمات فى حالة حركة مستمرة تسمى الجزيئات أو الذرات. 


٠‏ لاحظ الصورة المقابلة التى تعبر عن ينبوع ماء ساخن: 


- تقع معظم ينابيع المياه الساخنة بالقرب من المناطق التى تنشط فيها البراكين. 


- تتسبب الصخورالمنصهرة الموجودة فى باطن الأرض فى ارتفاع درجة حرارة الماء 


يتبوع ماء ساخن 
المتسرب إلى باطن الأرض (حالة سائلة ) مما يؤدى إلى صعوده على السطح ساخنًا وتحوله إلى بخارماء (حالة غازية). 
© الطاقة الحرارية وعلاقتها بحالات المادة 
© يعتمد تغيرحالة المادة من حالة إلى أخرى على مقدارالطاقة الحرارية للمادة كما يلى: 
1 - عندما تكتسب جسيمات المادة طاقة حرارية: تزداد سرعتها وتتباعد عن بعضها وقد تنصهر المادة أو تتبخر 


2 - عندما تفقد جسيمات المادة طاقة حرارية: تقل سرعتها وتتقارب من بعضها وقد تتجمد المادة أوتتكثف. 


أمثلة توضح تغير حالات المادة 
تنصهر الزبدة عند 
تسخينها أو تركها لغترة 


يتجمد الماء عند وضعه 
فى الفريزر 


كيف ترتبط التغيرات فى الطاقة الحرارية وانتقال الحرارة ودرجات الحرارة بجسيمات المادة؟ 
٠‏ تزداد الطاقة الحرارية لجسيمات المادة عند تسخينها (ارتفاع درجة حرارتها ) وتقل عند تبريدها ( انخفاض درجة حرارتها )؛ 
مما يؤدى إلى تغيرحالة المادة. 


0 


ل الوحدةالنانية | 


© فى رأيك : تحتاج عملية تشكيل الزجاج إلى درجات حرار 


تعد عملية صناعة وتشكيل الزجاج من العمليات المهمة فى حياتنا والتى تعتمد على الطاقة الحرارية. 


© عملية تشكيل الزجاج 


© يمكن تشكيل المواد (مثل الزجاج) عن طريق تغييردرجة حرارتها مما يؤدى إلى تغير الحالة الفيزيائية لها. 


Eba ê‏ شم کل ا تحر وواک عرازة ەة 
يوضح جاج جات حرارة مرد ج 


(©) صهر الزجاج: يتم صهر الزجاج عن طريق التسخين ليصبح سائلًا قابلًا للتشكيل. 


ضع علامة ( ⁄) أوعلامة ( × ) أمام العبارات الآتية: 


1- تنم جميع مراحل تشكيل الزجاج فى درجات حرارة مرتفعة. 62-8 
2 - تتغير حالة المادة عند تغيردرجة حرارتها. 53 FF‏ 


98 سن 


© العلاقة بين الطاقة الحرارية وحالة المادة 
٠‏ تمتلك المادة مقدارًا من الطاقة الحراريةء وتعتمد الطاقة الحرارية للمادة على حركة جسيماتها. 
٠‏ انتقال الطاقة الحرارية من جسم إلى آخر يعرف باسم الحرارة. 


ه الجدول التالى يوضح الاختلاف بين شكل وخصائص حركة الجسيمات فى كل حالة من حالات المادة: 


خواص المادة المادة الصلبة المادة السائلة المادة الغازية 


تتحرك بشكل بطىء؛ تتحرك بشكل أسرع من المادة 2 تتحرك الجسيمات بسرعة 
حركة الجسيمات (تهتزفى مواضعها) وتمتلك . الصلبة؛ وتمتلك مقدارًا متو سنا كبيرة: وتمتلك أكبر قدر 
أقل قدرمن الطاقة. من الطاقة. من الطاقة. 


أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
(ثابت - متغير - عالية - منخفضة) 
1- تتميزجزيئات المادة الصلبة بأنها مترابطة وقريبة جدًّا من بعضها وتهتزبسرعة . .. فى مكانها. 
2- جزيئات المواد الصلبة لها حجم وشكل ثابتانء بينما جزيئات المواد السائلة لها حجم ثابت وشكل 
.؛لذا فإن جزيئاتها متباعدة. 


3- تتحرك جزيئات المواد الغازية باستمراروبسرعة 
4- المواد الغازية لها حجم تشكل. د ويا تعالى تنتشربحرية أويمكن ششظها . 
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الدرس الأول 


اد وکن مويل الهاذة هخ خالة إلى شرق ققد خوك هیر فی مسد 


)١(‏ كتلتها (ب) درجة حرارتها (ج) عدد جسيماتها ( د ) حجمها 
2- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام ....................... طاقة حركتها. 
(۱) زادت (ب) تساوت (ج) قلت (د)انعدمت 
3- أى المواد التالية تتحرك جسيماتها بشكل أسرع؟ ...ب...... 
(۱) النحاس (ب) الماء (ج) بخارالماء ( د )الثلج 
فك سا اا +اتكميو بأ لھا شکلد ابا وحجمًا قابا 
)١(‏ السائلة (ب) الصلبة (ج) الغازية ( د ) جميع ماسبق 


© أكمل العبارات الآتية: 


1- يمكن ضغط المادة فى الحالة ........ 
2- تتميزجزيئات المادة ................. بأنها مترابطة وتهتز فى مواضعها. 


3- حالات المادة ثلاث هى و و 


امات جات الفا رمه ند أقل قدرمن الطاقة. 


© ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية 


1- المواد الغازية تتحرك جزيئاتها بحرية ويمكن ضغطها. 0 ( 
2- يوجد الماء فى حالتين فقط. )0 ١‏ 
3- المواد الغازية لها حجم ثابت وشكل ثابت. 0 ( 
4- تتكون المادة من جسيمات تعرف بالجزيئات أوالذرات. 3 ( 
5- جزيئات المادة الصلبة متباعدة عن بعضها. 1 ( 
6- الطاقة الحرارية للثلج أكبرمن الطاقة الحرارية للماء. ) 1 
® أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
اك اتتكون كل القواد من جاك وة هذا هى و (الذرات -الخلايا) 
2- قوی الترابط بين جزيئات الماء .......... من قوى الترابط بين جزيئات الثلج. (أقل -أكبر) 
3- تتم عملية تشكيل الزجاج عن طريق . ........ (التبريد ثم الانصهار- الانصهارثم التبريد) 
4- عندها ....................... جسيمات المادة طاقة حرارية تزداد سرعتها. ( تكتسب - تفقد ) 


© ماذا يحدث عندما...؟ 


- تفقد جسيمات المادة الطاقة الحرارية. 


© العلاقة بين طاقة حركة الجسيمات وطاقتها الحرارية 
٠‏ تعد الظاقة الخزاريةإحلاق خواصن المادة:وهى :طاقة غيرهرثية 


٠‏ تتوقف الطاقة الحرارية للمادة على سرعة الجسيمات المكونة لها. 


طاقة الحركة الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها. 


الطاقة الحرارية مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة. 


درجة الخرازق عقياسن لمتوسط طافة رة اسما ت المكوثةاللمادة: 


٠‏ تقاس درجة الحرارة باستخدام الترمومتر. 


الجسم البارد: يمتلك . وصف الجسم ساخنًا أو باردا يعبر , الجسم الساخن: يمتلك 
: 2 م 5 5 5 4 
مقدارًا صغيزا من الطاقة. عن مقدار طاقته الحرارية. مقدارًا كبيرًا من الطاقة. 


مقدار الطاقة الحرارية للشمة المنصهر أكبر من الشمع الصلب. 
. لأن سرعة جزيئات المادة فى الحالة السائلة أكبرمن سرعة جزيئات المادة فى الحالة الصلبة. 
0 5 
ماذا يحدث عند الإمساك بمكعب من التلج بين يديك؟ 
تنتقل الطاقة الحرارية من اليد إلى مكعب الثلج وتسبب انصهاره. 


. عند تسخين المادة تنتقل الطاقة الحرارية إلى جسيماتها  وتكتسب الجسيمات حرارة فتتحرك بشكل أسرع‎ ٠ 
تنتقل الحرارة بثلاث طرق سوف يتم دراستها لاحمّاء وهى:‎ ٠. 


1 التوصيل 2 الحمل 3 الإشعاع 
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«اسكععه لكر 
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© تأثير الحرارة فى تغير حالة المادة 

ه تتوقف حالة المادة على درجة حرارتها. 

3 تتسبب الطاقة الحرارية فى حركة جسيمات المادة وتصادمها مع بعضهاء وكلما زادت الطاقة الحرارية للجسم زادت طاقة حركته. 
ه تؤدى زيادة مقدارالطاقة الحرارية أو انخفاضها عند درجة حرارة معينة إلى تغير المادة من حالة إلى أخرى. 


ED‏ اكتساب طاقة حرارية 
ه تحدث عمليتا الانصهاروالتبخر عند ارتفاع درجة حرارة المادة. 
© عملية الانصهار 


ه عملية تتحول فيها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 


المادة السائلة 


عند ارتفاع درجة الحرارة: تزداد طاقة 
حركة الجسيمات وتتحول إلى 


ه درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تعرف بدرجة (نقطة) الاتصهار. 
٠‏ درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية تعرف بدرجة (نقطة) الغليان. 
ها عملية تتحولفيها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 


المادة السائلة المادة الغازية 


عند ارتفاع درجة الحرارة. تزداد طاقة 
حركة الجسيمات وتتحول إلى 


٠‏ درجة انصهارالثلج = صفر ˆ مئوية: درجة غليان الماء = 100 " مئوية: درجة غليان الزئبق = 357 * مئوية. 


ه تحدث عمليتا التكثف و التجمد عند انخفاض درجة حرارة المادة. 
@ عملية تحتف 


٠‏ عملية تتحول فيها المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. 
المادة الغازية المادة السائلة 


ه عملية تتحول فيها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصابة. 


المادة السائلة 


حتف عفاش ی کت 
طاقة حركة الجسيمات وتتحول إلى 


باعدة عن بعضهاء وتتحرك بشكل ا 
أسرع من المادة الصلبة ا 


ه المخطط التالى يوضح تحولات المادة مع تغيردرجة الحرارة: 
ارتفاع درجة الحرارة 


© اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
1- عند اكتساب قطعة من الثلج طاقة حرارية يحدث لها عملية ...... عه 
(تكثف - انصهار- غليان - تجمد) 


2- يغلى الماء ويتحول إلى بخار عند درجة حرارة مئوية. 
(صفر" - °95 - 100* - 65( 
3- يتجمد الماء عند درجة خرارة کرو (صفر- 50 - 100-80) 


4- إذا كانت نقطة غليان السائل 100 درجة مئوية فمن المحتمل أن يكون هذا السائل هو 
(الزئبق - الماء - الكحول - البروم) 
5- أى العمليات التالية تحتاج إلى اكتساب طاقة حرارية ؟ 
(التجمد - التكثف - التبريد - الانصهار) 


© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- عند وضع ماء فى فريزرالثلاجة طاقة حركة جزيئاته. (تقل - تزداد) 
2- أثناء عملية التبريد 1 المادة طاقتها الحرارية. تققد ت#تسب )ا 
3- عندما تقل درجة حرارة المادة بين جزيئاتها. (تزداد المسافات - تقل المسافات) 


© ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- تتغيرحالة المادة مع تغييردرجة الحرارة. 


2- عندما تتجمد المادة السائلة وتتحول إلى مادة صلبة تزداد سرعة الجزيئات. 


200 
ف 2 
3- تنصهر المادة الصلبة عندما تفقد طاقة حرارية. ) 1 
4- الحرارة صورة من صورالطاقة غيرمرئية. ( ) 
200 


5- تتحول المادة من الحالة الغازية إلى السائلة عندما تفقد طاقة حرارية. 


© اكتب المصطلح العلمى: 


1-تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. ا nis‏ 
2- متوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. ) o‏ 
3- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. Chea‏ 
4- تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند انخفاض درجة حرارتها. ( 11111 
5- الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها. 0 ( 
6- عملية فقد المادة الغازية للطاقة الحرارية وتحولها إلى سائل. 3 5 
© ما المقصود ب...؟ 
- درجة الانصهار. 


مسي 


© عند وضع قرص من الفوارفى كأس به ماء يحدث فوران ويذوب قرص الفوار فى الماء. 


- فى ضوء ذلك. يمكننا زيادة سرعة ذوبان قرص الفوار عند وضعه فى 


( ) ماء بارد ( )اء سان 


٠‏ تختلف خصائص المادة باختلاف درجة حرارتها. 


© تأثير درجة الحرارة على حركة الجسيمات 


٠‏ سنقوم فى هذا النشاط بإجراء تجربة للمقارنة بين سرعة انتشارألوان طعام فى الماء الساخن والماء البارد. 


€ لجسيمات وسرعتها‎ Trem EÊ | 


الأدوات: ماء بارد - ماء ساخن - دورقان سعة كليهما 250 مل - 2 ترمومتر- ألوان طعام - قطارتان - نظارة واقية - 


قفازات مقاومة للحرارة - ساعتا إيقاف. 


المحاولة الأولى: استخدام 100 مل من الماءء قطرتين من لون الطعام. 


2 9 85 8 8 
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ضع 100 مل من الماء الساخن فى دورق و100 مل من الماء البارد فى الدورق الآخر. 
ضح الترمومترفى كل دورق وسجل درجة حرارة الماء فى جدول البيانات. 
استخدم القطارتين لإضافة قطرتين من ألوان الطعام إلى كل دورق فى نفس الوقت. 
اطلب من زميلك تشغيل ساعة الإيقاف فى اللحظة التى تضيف ألوان 
الطعام إلى كل دورق. 

سجل الوقت المستغرق لانتشارقطرات ألوان الطعام بالكامل فى كل دورق حتى 
يصبح المحلول متجانسًا مع الحرص على عدم رج الدورقين حتى لا يتحرء 


الماء فيهما. 
سحل لثمن ف حدول اقات ا + 
درجة الحرارة ١‏ الوقت المستغرق لانتشار | ورين 
(درجة منوية) لون الطعام (ثانية) _ 
اسان 50 13 عم خم 
يتش رون ألظعا. 
ها پارڈ 6 28 | 0 ف 


ل الوخدةاشية |( 


المحاولة الثانية: استخدام 200 مل من الماء . 4 قطرات من لون الطعام. 


[)_ ضع 200 مل من الماء الساخن فى دورق و 200 مل من الماء البارد فى 
الدورق الآخو 


[©@ ضع الترمومترفى كل دورق وسجل درجة حرارة الماء فى جدول البيانات. 


اق استخدم القطارتين لإضافة ؛ قطرات من ألوان الطعام إلى كل دورق فى 
نفس الوقت. 

[@ اطلب من زميلك تشغيل ساعة الإيقاف فى اللحظة التى تضيف ألوان 
الطعام إلى كل دورق. 

© سجل الوقت المستغرق لانتشارقطرات ألوان الطعام بالكامل فى كل دورق 
حتى يصبح المحلول متجانسًا مع الحرص على عدم رج الدورقين حتى لا 
يتحرك الماء فيهما. 

سجل الزمن فى جدول البيانات التالى: 
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ة الحرارة | الوقت المستغرق لانتشارلون 
بو | درجة الحرارة | الوا ق لانتتشادلوة. | رمروحظات 
(درجة مئوية) الطعام (ثانية) 
ا 1 4- 
اء ساق 90 | 18 سين 
نتش ن الطعا 
ماء بارد 6 42 ا f‏ 
التفسير ٠‏ سرعة انتشارلون الطعام فى الماء الساخن أكبرمن سرعة انتشاره فى الماء البارد؛ لأن جزيئات 


الماء الساخن تتحرك بشكل أسرع مما يؤدى إلى زيادة عدد تصادمات جزيئات الماء مع بعضها 
فينتشرلون الطعام بسرعة. 


5 الاستنتاد € ٠‏ يمتلك الماء الدافئ طاقة حرارية أكبرمن الماء البارد. 
٠.‏ 


كلما زادت درجة حرارة المادة ازدادت الطاقة الحرارية لهاء وبالتالى تزداد حركة جسيمات المادة 
وتتحرك بسرعة أكبر. 


ضع علامة ( ”) أوعلامة ( × ) أمام العبارات الآتية: 


1- تنتشرألوان الطعام بشكل أسرع فى الماء البارد عن الماء الساخن. 3 I‏ 
2 - الطاقة الحرارية للثلج أقل من الطاقة الحرارية للماء. 3 £ 
3 - يزداد عدد التصادمات بين جسيمات المادة عند ارتفاع درجة حرارتها. ) ) 


٠‏ عند ترك الآيس كريم خارج الثلاجة فإنه و 


(_) يكتسب طاقة حرارية [_) يفقد طاقة حرارية 


© إذا قمنا بتسخين دورق يحتوى على مكعبات من الثلج عند درجة حرارة ثابتةء 


فإنه ينصهرويتحول إلى ماء سا ئل, وباستمرارالتسخين فإنه يتحول إلى بخار ماء. 


"100 


2 + 
کا 
e‏ 1 ل 


© إذا قمنا بتسجيل درجة حرارة الماء على فترات منتظمة. وتمثيل هذه المعلومات بيانيًاء نحصل على الرسم البيانى التالى: 


درجة الحرارة 


أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
(طاقة حركية - درجة الغليان - درجة الانصهار- طاقة حرارية) 


1- تكتسب جزیئات الماء مسحو وعننها مول هد الطاقة الى سه لجزيئات الماء. 

2- تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند 

3- بزيادة درجة الحرارةء تصبح قوى الترابط ضعيفة للغاية؛ وتبدأ الجزيئات فى الانتشاربعيدًا عن بعضهاء | 
وعتدها يتحول الماء السائل إلى بجخاوماءء عند ما يضل إلى ا 


ل الادةاشية |( 


) ديصق‎ ١61757 


ه تعلمنا فى الأنشطة السابقة أن حالة المادة تتغير عند تغيردرجة حرارتهاء فماذا يحدث للمادة عند تعرضها للحرارة؟ 


( )اعم الفادة ز_) تتغيركتلة المادة 
O‏ العلاقة بين درجة الحرارة وحجم المادة 
© عندما نترك كرة بلاستيكية ممتلئة بالهواء فى الطقس البارد لفترة من الزمن نلاحظ أن حجم الكرة يقل (ينكمش)ء ويصعب ركل الكرة. 


ه يختلف سلوك الجزيئات المكونة للمادة وقوى ترابطها باختلاف درجة حرارة المادة. 
ه قوى الترابط بين الجزيئات فى درجة الحرارة المنخفضة أكبرمن قوى الترابط بين الجزيئات فى درجة الحرارة المرتفعةء 


حيث تميل الجزيئات إلى الانتشارعند تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة. 


ههن التغيرات التى تتحدث للمادة يسبب اختلاف شكل ترقيب الجزيكات التمدد والاتكهاش. 


التمدد الحرارى الانکماش الحرارى 
* تغيريحدث للجزيئاءت المكونة للمادة يؤدى إلى * تغيريحدث للجزيئات المكونة للمادة يؤدى إلى 
زيادة المسافات الفاصلة بينها وضعف قوة ترابطهاء صغر المسافات الفاصلة بينها وزيادة قوة ترابطها. 
وبالتالى زيادة حركتها. وبالتالى بطء حركتها. 
| / عسي 
f‏ 7 
6 / ا 9 
1 
1 
التمدد الحرارى الانكماش الحرارى 
زيادة حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها. نقص حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها. 


م 


© تطبيقات على التمدد والانكماش 


صناعة الترمومترات 


٠‏ يحتوى الكثيرمن الترمومترات على الكحول الملون. 
- الرسم التالى يوضح فكرة التمدد والانكماش الحرارى للكحول الملون باختلاف درجة حرارة المواد: 


ه عند وضع الترمومترق مادة درجة حرارتها مرتفعة: عند وضع الترمومترف مادة درجة حرارتها منخفضة: 
- ترتفع درجة حرارة الكحول ويحدث له تمدد حرارى. - تنحفض ذرجة حرارة الكحول ويحدث له انكماش حرارى. 


٠‏ فتح الغطاء المعدنى 


٠‏ أحيانايصعب علينا فتح غطاء برطمان فنقوم بوضعه تحت ماء ساخن. كما فى الرسم التالى: 


ب يتمدد الغطاء ويزداد 
5 عيبي یسیل مه 


و عور س 


©©©. يتم صب ماء ساخن على غطاء معدنى محكم الغلق حتى يمكن فتحه بسهولة‎ ٠ 
لأن الغطاء المعدنى للبرطمان يتمدد بالحرارة مما يؤدى إلى سهولة فتحه.‎ - 


5 
3 فواصل التمدد 
ه تستخدم وصلات التمدد (فواصل التمدد) عند بناء الكبارى وغيرها من المبانى. 
ه عند تعرض الكبارى والمبانى للحرارة يؤدى ذلك إلى تمدد المواد المعدنية المستخدمة 
لتشييد الكبارى والمبانى. 
ه ماأهمية فواصل التمدد عند بناء الكيارى؟ 
- تسمح للأجزاء المعدنية الموجودة فى الكبارى بالتمدد والانكماش بطريقة 


آمشة وتجق ب دوت اتعقاءات أؤواتقوس ا 
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الدرسان التالث والرابع 


2 أكمل العبارات الآتية باستخداخ الكلمات بين القوسين: 


1- يحدث حرارى عند ارتفاع درجة حرارة الجسم. (تمدد - اتكماش) 
2- تضعف قوى الترابط بين جسيمات المادة عندما حرارية. (تفقد طاقة - تكتسب طاقة) 
3- عند حدوث عملية التمدد لجسم ما المسافة بين جزيئاته. (تزداد - تقل) 
4- عند وضع ترمومترفى ماء ساخن فإن الكحول الملون داخله ........................ (يتمدد- ينكمش) 


© تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود ( أ): 


(i)‏ (ب) 
1- التمدد الحرارى ( )درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
2- درجة الانصهار ( )نقص حجمالمادة عند تبريدها. 


3-الانکماش الحراری ١‏ ) زيادة حجم المادة عند تسخينها. 
© ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


1- تتقارب جزیئات المادة بشكل أكبر عند تبريدها. 
2- تضعف قوى الترابط بين جزيئات المادة عند رفع درجة حرارتها. 
3- عند وضع بالون مملوء بالهواء فى مكان بارد يقل حجمه. 
4- يظل حجم المادة ثابنّا عندما تفقد جزءًا من طاقتها الحرارية. 
5- يتمدد غطاء البرطمان عند وضعه تحت الماء البارد فيسهل فتحه. 
6- تنكمش المواد بالحرارة وتتمدد بالبرودة. 

© فسرالمشاهدات الآتية: 


را ص اسن ص لجر مسرل 
بيد ی ا خد سه ي 


1- يزداد حجم البالونات المملوءة بالغاز إذا تركت فترة فى الشمس. 
2- يقل مستوى الكحول الملون فى الترمومتر عند وضعه فى إتاء به ماء بارد. 


© ماذا يحدث عند...؟ 


1- عدم وجود فواصل التمدد فى المبانى أو الكبارى. 
2- ارتفاع درجة حرارة الماء إلى 100 درجة مئوية. 


8-اتبريد مادة سائلة '(بالتسبة اللمسافات بين التحزيتات). 


© فكرة عمل الترمومتر 


ه سنتعرف فى هذه التجربة على تغير حجم المواد عند تغيردرجة حرارتها وتطبيق هذه الفكرة فى صناعة الترمومترات . 


الأدوات: كرة من الصلصال قطرها من 3 : 4 سم زجاجة مياه بلاستيكية سعتها 500 مل» ألوان طعام حمراء 
اللونء مسطرة مترية؛ 50 مل من كحول تركيزه 70 7. نظارات واقية . ماصة شفافة من البلاستيك. 


وعاء من الماء الساخن» وعاء من الماء المثلج. 50 مل من الماء. 
الرسم التوضيحى 


[[€ صب كميتين متساويتين من الماء والكحول فى الزجاجة حتى تمتلئ إلى ريع حجمها. چ ]| 
صلصال س 


2 أضف إلى الزجاجة ثلاث قطرات من لون الطعام الأحمر. 


4 


ضع الماصة داخل الزجاجة وتأكد أنها لا تلامس الجزء السفلى للزجاجة 
أثناء لف الصلصال حول الماصة وفتحة الزجاجة. 


ضع الزجاجة على سطح مستو وبجانبها مسطرة مدرجة بشكل عمودى. | 
سجل مستوى الماء الملون فى الماصة باستخدام المسطرة فى درجة حرارة الغرفة. a‏ 


ضع الزجاجة فى وعاء الماء الساخن وقس مستوى الماء الملون فى الماصة. 
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ضع الزجاجة فى وعاء الماء المثلج وقس مستوى الماء الملون فى الماصة. 


دة الماء ارتفاع الماء الملون فى الماصة (سم) | 
ماء فى درجة حرارة الغرفة a‏ 
le‏ ۰ ااه 
ماء مثلج ) 
الملاحظة » يرتفع مستوى الماء الملون فى الماصة عند وضع الزجاجة فى وعاء الماء الساخن. بينما ينخفض 


مستوى الماء الملون فى الماصة عند وضع الزجاجة فى وعاء الماء المثلج. 
5 الاستنتاد 842 عند ارتفاع درجة حرارة المادة تزداد طاقة حركة جزيئات المادة وتضعف قوى الترابط بينها وتزداد 
المسافات بين الجزيئات ويحذث لها تمدد حرارى. 
٠‏ عند انخفاض درجة حرارة المادة تقل طاقة حركة جزيئات المادة وتزداد قوى الترابط بينها وتقل 
المسافات بين الجزيئات ويحدث لها انكماش حرارى. 


تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير حجم السائل الموجود به مع تغير درجة حرارته. 


هقزواة النسافات ببق منزوقات الفافة ف د رة حرا زتها 


() ارتفاع ( تقاض 


© كيف تتغير الجسيمات المكونة للمادة عندما تتعرض المادة للحرارة أو البرودة ؟ 


٠ه‏ تظهرصورالطاقة الحرارية فى حياتنا اليومية عند الاستحمام أوتدفئة المنزل وكذلك عند كى الملابس. 
ه المخطط التالى يوضح تأثير الطاقة الحرارية على حجم البالون وسرعة جسيمات الغازداخله: 


حأ 'تؤداة'سوعة بحركة الجزيئات 


عند زيادة (اكتساب) : 
تزذاد المسافات بين الجزينات 


الطاقة الحرارية 
للمادة 


ا به 


تقل قوة الترابط بين الجزيئات 


٠‏ نشل سرعة حركة الجزينات 


تقل طاقة حركة الجزيئات 
عند انخفاض (فقد) 
الطاقة الحرارية ا > تقل المسافات بين الجزيئات 
للمادة 


بم يقل حجم المادة وتنكمش 


* تزداد قوة الترابط بين الجزيئات 


1 


5 


درن 8 


(@ اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين 


1- جزيئات المادة تتحرك بشكل أسرع . (الصلبة - السائلة - الغازية - المتجمدة) 
2ت المسافاك فن دريف ف القادة.... أقل هايمكن- (الصلبة - السائلة - الغازية - البخارية) 


3- عند خفض الطاقة الحرارية للمادة 

(يقل عدد الجسيمات - يزداد عدد الجسيمات - تتحرك الجسيمات بشكل أبطأ - تتحرك الج 
4- التمدد يعنى حجم المادة. (تقليل - ثبات - نقصان - زيادة) 
5- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يتم عن طريق 


لأاكتسابٍ حرارة - ققد حرارة > التبريد. = الاتكماقى) 


© ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- يتمدد السائل الموجود فى الترمومتر عند وضعه فى كأس بها ماء مغلى. 200 
2- تزداد التصادمات بين جزيئات المادة عند التبريد. 2)00(0 
3- تزداد قوة الترابط بين جزيئات المادة بارتفاع درجة حرارتها. 200 
4- تنكمش المواد الصلبة عند خفض درجة حرارتها. ) ( 
5- الانكماش الحرارى هو نقص حجم المادة نتيجة انخفاض درجة حرارتها. 3 2 
© أكمل العبارات الآفية بات خت ام الكلمات بين القوسين: 
1- عند تسخين المادة يحدث لها. اا (تكثف - تمدد حراری) 
2- التأثير اللازم لحدوث التجمد والانكماش هو ........................ (التسخين - التبريد) 
3- عند رفع درجة حرارة المادة احجمها. (يقل - يزداد) 
4- عند زيادة الطاقة الحرارية للمادة ............ شوعة الجسيمات. (تقل - تزداد) 


© ادرس الشكل المقابلء ثم اخترالإجابة الصحيحة: 


1- عند وضع ماء ساخن داخل الطبق ....................... حجم البالون. 
(يزداد - يقل) 
2- قوی الترابط بين جزيئات الهواء (الغاز) داخل البالون 


(تزداد - تقل) 
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ه الآن بعد أن تعلمت عن تأثيرالطاقة الحرارية فى تغيرات حالة المادة وما ينتج عن ذلك من تغيرسرعة الجسيمات والمسافات 


الموجودة بينها وتأثيرذلك فى تمدد الأجسام وانكماشها. 


(الكتساؤل. 


٠‏ كيف ترتبط التغيرات فى الطاقة الحرارية وانتقال الحرارة ودرجات الحرارة بجسيمات المادة؟ 


دا طاق رة مات العاد ةف أت بها طذاقة خرارية. 
٠‏ تقل طاقة حركة جسيمات المادة عند فقدانها طاقة حرارية. 
| فيال اهاد متا قصل إن رجات حرارة معن 


(التُغسير العلمى المستند إلى الدليل 


© تعتبرالطاقة الحرارية ودرجة الحرارة أهم العوامل المسئولة عن تحول المادة من حالة إلى حالة أخرى. 


٠‏ عند صناعة الزجاج يتم تسخينه أولًا حتى ينصهرإلى سائل يمكن تشكيله. 

| © عند إضافة صبغة إلى الماء نلاحظ أن لون الصبغة ينتش رأسرع عند ارتفاع درجة الحرارة. 
© ارتفاع السائل الموجود فى الترمومترعند وضع الترمومترفى ماء دافئ. 

٠‏ عند وضع مقياس الحرارة (الترمومتر) فى ماء بارد نلاحظ انكماش السائل. 


© الطاقة الحرارية لأى مادة هى مجموع طاقة حركة ذراتها وجزيئاتها. 
© تؤدى زيادة الطاقة الحرارية إلى زيادة سرعة الجزينات أوالذرات. 
ا ٠‏ ترجع زيادة سرعة حركة الجسيمات إلى زيادة طاقة حركتها. 


ل 
ه تؤدى سرعة حركة الجزيئات إلى تباعدها وانتشارها فى حيزأكبر؛ مما يؤدى إلى حدوث تمدد حرارى للمادة. 


امسح الكود الشخصى بالغلاف الداخلى فى 


نهاية الكتاب, واحصل على محتوى المادة 
الرقمى من تطبيق الأضواء. 


© تصمم الكبارى بطرق تحافظ عليها من الانحناء فى الطقس الحار أو التشقق فى الطقس البارد. 
© يطبق المهندسون نفس مبادئ التمدد والانكماش عند تصميم هياكل المبانى. 


© وصلات التمدد الحرارى 


٠‏ تعد وصلات التمدد الحر 


ارى من الأمورالهندسية المهمة التى يجب تطبيقها عند تشييد الكبارى. وصنع خطوط السكك الحديد 


کک © 


تأثير تغير درجات الحرارة على السكك الحديدية والمبانى والكبارى 


٠.‏ تدخل مادة الصُلب والخرسانة فى تشييد الكبارى. 


٠‏ عندما تتعرض هذه المواد لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة:, فإنها تتمدد أوتنكمش. 


٠.‏ يطبق المهندسون مجموعة متنوعة من الطرق التكنولوجية عند تصميم الكبارى 


لضمان تحقيق عنصر السلامة الدائم. 


لؤياةة محدلات السلامة يجب عمل افواضل 11د 


الحديدية وخفض سرعة حركة القطارات. 


٠‏ عند حدوث خلل فى فواصل التمدد بالمبانی والكبارى: يؤدى ذلك إلى وقوع حوادث تودى 


بحياة الكثيرمن الأفراد. مثل حوادث القطارات وانهيارالمبانى. 


لَه مجال العلوم: 
معرفة ودراسة مدى تأثير الحرارة على 
المعادن المختلفة. 


مجال التكنولوجيا: 
تصميم أجهزة يمكنها رصد 
الالتواءات والانستاءات فى المياتى 
والكبارى. 


2 


دلا 


بارى وقضبان ال _- 


فى المجالات الآتية: 


مجال الهندسة: 

تنفيذ المهندسين للتصاميم التى تراعى 
التغيرات الدائمة فى درجات الخرارة 
عند تشييد المبانى. 


مجال الرياضيات: 
حساب مقدارتمدد المعادن المختلفة 
والمستخدمة فى صناعة الكبارى 
والمبانى باختلاف درجة الحرارة. 


فى ضوء ذلك قم بالبحث 


٠‏ تتوقف حالة المادة على طاقتها الحرارية. 
٠‏ المواد الصلبة : تمتلك جزيئاتها أقل قدرمن الطاقة. 
© المواد السائلة: تمتلك جزيئاتها مقدارًا متوسطًا من الطاقة. 


٠‏ المواد الغازية: تمتلك جزيئاتها مقدارًا أكبر من الطاقة. 


هيؤدى ارتفاع درجة حرارة المادة إلى زيادة سرعة حركة الجسيمات المكونة للمادةء وبالتالى زيادة طاقة حركتها. 


ه يؤدى انخفاض درجة حرارة المادة إلى نتقص سرعة حركة الجسيمات المكونة للمادةء وبالتالى نقص طاقة حركتها. 


طاقة الحركة الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها. 
الطاقة الحرارية مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة. 
درجة الحرارة مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 


© تقاس درجة حرارة المواد باستخدام الترمومتر. 
ه تتحرك جزيئات المادة الصلبة بسرعة أقل من جزيئات المادة السائلة . لذلك تكون الطاقة الحرارية للمادة الصلبة أقل من 
الطاقة الحرارية للمادة السائلة. 


© يمكن تحول المادة من حالة إلى أخرى بتغييردرجة حرارة المادة. 


الانصهار تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند ارتفاع درجة الحرارة. 
التجمد تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند انخفاض درجة الحرارة. 
التبخر تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند ارتفاع درجة الحرارة. 
التكثف تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عند انخفاض درجة الحرارة. 


ه التمدد الحرارى والانكماش الحرارى: 


التمدد الحرارى || الانكماش الحرارى ا 
زيادة حجم المادة عند ارتفاع درجة الحرارة. نقص حجم المادة عند انخفاض درجة الحرارة. 
ارتفاع درجة حرارة المادة يؤدى إلى زيادة المسافات بين انخفاض درجة حرارة المادة يؤدى إلى نقص المسافات بين 
جزيئات المادة وتقل قوى الترابط بين الجزيئات وتمددها. جزيئات المادة وزيادة قوى الترابط بين الجزيئات وانكماشها. 


(ê 


المفهوم الأول 


الطاقة الحرارية وحالات المادة 0 


5 © تذكر ©فهم #تطبيق © تخليل 


© اختر الإجابة الصحيحة: 


1- تقاس درجة حرارة المواد المختلفة باستخدام 
(١)البوصلة‏ (ب) البارومتر (ج) الترمومتر ( د ) وعاء القياس 
2- يطلق مصطلح سسب على تحول المادة من الحالةالصلية إلى ,اتال السائلة. 
© نكم (ب) تكثف ا الماش 3د )اتصهبار 
3- ما التعريف العلمى لمصطلح الطاقة الحرارية؟ 
)١(‏ درجة حرارة الجسم (ب) انتقال الحرارة 
(ج) مجموع طاقة حركة الجسيمات فى أى مادة ( د ) كتلة المادة 
4ت .طاقة الحركة هى الطاقة آلتى تكتّسيها العادةٌ بسب ...... الحسيمات. 
)١(‏ حركة (ب) توقف (ج) حجم ( د ) كتلة 
5- عندما تكتسب المادة طاقة حرارية يحدث لها 
)١(‏ تمدد وتكثة (ب) انكماش وانصهار (ج) تمدد وانصهار ( د ) انكماش وتبخر 
6- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركتها. 
(۱) زادت (ب)قلت (ج) تساوت ( د ) انعدمت 


7- يرتفع سائل الترمومتر عند وضع الترمومترفى ماء ساخن؛ لأنه . 


)١(‏ يكتسب حرارة من الماء الساخن ويتمدد (ب) يفقد حرارة إلى الماء الساخن وينكمش 
(ج) يصبح الهواء المحيط باردًا ( د ) يكتسب حرارة من الماء الساخن وينكمش 
28 ا بس رربو فك كقاوي يذؤوكات'الماذة امن بخضها وتقصن جما ياتشفاكل ذرحة الحرازة: 
(۱) انکماش (ب) تمدد (ج) انصهار ( د ) غليان 
اق لخ م ..للماء عندما يصل 100 درجة مئوية. 
(۱) غليان (ب) تجمد (ج) تكثف ( د ) اتصهار 
0- وجود قطرات من الماء على أوراق الأشجارفى الصباح الباكردليل على حدوث عملية .. enn‏ 
(۱) الانصهار (ب) التجمد (ج) التكثف ( د )التبخر 
1- أحد التغيرات التى تحدث لجزينات المادة وتؤدى إلى صغرالمسافات بين الجزيئات ... 
(١)الانكماش‏ (ب) الانصهار (ج) التبخر [ فة 
2- عند تعرض الشمع للحرارة ........ بيق اللحسيمات المكؤتةالة.. 
)١(‏ تقل المسافة (ب) يزداد الترابط (ج) يقل التصادم ( د ) يزداد التباعد 
3- يسمى ما يحدث من تباعد جزيئات المادة عندما تنتقل الحرارة إليها باسم 3 
(١)الانكماش‏ (ب) التمدد (ج) الاتزان ( د ) التجمد 
6 3-4 الدرجة التى يتم عندها تسخين الجزيئات فى الماء السائل وتباعدها عن بعضها البعض حتى تصبح غارًا 
19)كيجةالذوناة (ب) درجة التجمد (ج) درجة الغليان ( د ) درجة الحركة 
5- المادة فى الحالة السائلة يكون حجمها وشكلها 
)١(‏ ثابنًا - متغيرًا (ب) ثابنًا - ثابنًا (ج) متغيرًا - ثابنًا (د ) متغيرًا - متغيرًا 
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© أكمل العبا راك الآنية باستخداء العلمات مما بين القوسين: 


1- مقيا توسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة يعرف ب 
ياس رکه ال 


© 2- يسمى نقصان حجم المادة نتيجة تغير درحة حرارتها 


(درجة الحرارة - درجة الغليان) 
قم 5ا عرز ریا - تماقا حراري) 


3- تسمى عملية تحول الماء إلى ثلج ب (الانضهار- التجمد) 
4- تتحرك الجسيمات أسرع فى حالة 5 (الماء الساخن - الماء البارد) 
5- عند وضع بالون مملوء بالغازداخل فريزر الثلاجة فإنه (يتمدد - ينكمش) 
6- يحدث للمادة عند رفع درجة حرارتها. (تمدد - انكماش) 
7- التأثيراللازم لحدوث عمليتى التجمد والتكثة (التبرية- التتسكديق) 
8- عملية الانصهارعكس عملية (التبخر - التجمد) 
9- تتحرك جزيئات المواد الغازية باستمراربسرعة لذا فإن جزيئاتها متباعدة. 
(عالية - منخفضة) 
0- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير السائل الموجود به. (حجم - كتلة) 
1- يمتلك الآيس كريم المنصهر طاقة حرارية الآيس كريم المتجمد. 
(أكبرمن - أقل من) 
2- ينتشرلون قطرة الحبرأسرع عند وضعها فى إناء به ماء (بارد - ساخن) 
3- عند خفض درجة حرارة المادة الحجم. یاد يقل 
© 4- يمكن تشكيل المواد الصلبة عن طريق عملية (الانصهار- التبخر) 


® ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآتية: 


2- تكون ريات الماد متقارية خد فى الحالة العارية, 
3- الطاقة الحرارية للثلج أكبر من الطاقة الحرارية للماء. 
4- تتغيرحالة المادة مع تغيردرجة الحرارة. 

5- للمادة فى الحالة الصلبة حجم ثابت وشكل متغير. 


6- يتمدد السائل الموجود فى الترمومتر عند وضعه فى كأس بها ثلج. 


7- يمكن تشكيل الزجاج بفعل الحرارة. 


8- يحدث التمدد الحرارى عندما تتقارب جزيئات المادة من بعضها. 


9- تزداد قوى الترابط بين جزيئات المادة عند رفع درجة حرارتها. 
0- يصاحب عملية التجمد والتكثف ارتفاع فى درجة حرارة المادة. 


1- تقل قوى الترابط بين جزيئات المادة الصلبة عند انصهارها. 


© 2- فواصل التمدد بين الكبارى تمنع حدوث الانحناءات عند ارتفاع درجة الحرارة. 


3- يستخدم وعاء القياس فى قياس درجة حرارة المواد. 
أكمل العبارات الآد 


2 عملية کس عوئلنة ال 


3- عند تبريد المادة قوی الترابط بين الجزيئات و 


® 
1- يمكن أن يتسبب رفع درجة حرارة المواد فى حدوث عمليتى 


3-- عندها تتحمن المادة السائلة وكتحؤل إلى صلبة تزداك سرعة حركة العزيتات. 


کا ا ا 1 چ ھ ک ا کک کیک 
مہ یہ تہ ایا تہ عه بے ټپ چ ته بت سه ت 


المسافات بيخ الجزات: 


4- تتحرك جزيئات المادة حركة اهتزازية فى موضعها. 


تدرب 
5- تتغيرالمادة من حالة إلى أخرى عند تغير 
6- عندما تفقد المادة السائلة طاقة حرارية فإن المسافة بين جسيماتها 


7- تزداد سرعة جزيئات المادة عندما طاقة حراربة. 

8 8- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير السائل مع تغيردرجة الحرارة . 
9- الطاقة التى تمتلكها جزيئات الماء ..... من الطاقة التى تمتلكها جزيئات الثلج. 
0- كلما قلت الطاقة الحرارية للجسم طاقة حركة الجسم. 


© اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية: 


1ك .متوسط طاقة حزكة الجسيمات المكونة للمادة: 

2- درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
(©) 3- الأداة المستخدمة لقياس درجة حرارة المواد المختلفة. 

4- تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالتبريد. 

5- الدرجة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 

6- تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 

7- الطاقة آلتى تكتسبها المادة بسبب خركة الجسيمات المكونة لهاء 

8- زيادة حجم المادة عند تسخينها. 


ا .اكد اعت ج ت ا س عه 


9- نقص حجم المادة عند تبريدها. ) 116 


ير اسن ار اسن لتر لسر arn ana‏ 


0- مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة. 3 
E O ©‏ 


5 الطاقة الحوارية: 
2-.ذرجة الحرارة: 
8- التمدة الحرارت. 
(©) 4- الانكماش الحرارى. 
5 الاتصهان. 
الیو ا 
7- طاقة الحركة. 


(@ علل لمايأتى: 


0 1- يسهل فتح غطاء برطمان معدنى عند سكب ماء ساخن عليه. 
2- تشعربالبرودة عندما تمسك قطعة من الثلج. 55 558 


3- يرتفع مستوى الكحول فى الترمومتر عند وضعه فى ماء ساخن. 
4- ترك مسافات محسوبة بين قضبان السكك الحديدية. 


5- يزداد حجم البالونات المملوءة بالغاز إذا تركت فترة فى الشمس. 


الاختقاشية |00 


© ماذا يحدث عند...؟ 


1- وضع الترمومترفى ماء ساخن (بالنسبة لحجم السائل الموجود داخل الترمومتر). (الدقهلية 2024) 


2- صناعة الكبارى دون فواصل التمدد الحرارى. 


سويف 2024 


3- تبريد مادة سائلة (بالنسبة لحجم المادة والمسافات بين الجزيئات). 


لمنوقية 2024) 
4- تسخين مادة صلبة (بالنسبة لحجم المادة والقوة التى تربط الجزينات). 


5- عند ملامسة يدك لمكعب من الثلج. (الحيزة 2024) 


6- تعرض كمية من بخارالماء لسطح بارد. 


اذكرأهمية: 


2- فواصل التمدد فى الكبارى 5508 


أسئلة متنوعة 


1- ادرس الشكل المقابلء ثم أجب: ا 
ا 
)١(‏ تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير .....السائل مع تغير 20١‏ / 
ڭارا ( كتلة - حجم) ١‏ 1 / ا(بنى سويف 9028) 


(ب) ماذ يحدث إذا تم استبدال الماء الساخن بماء مثلج؟ 


2- أكمل المخطط التالى: 


١( ©‏ ) تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- عندما تزداد الطاقة الحرارية للمادة .. 


(1) يزداد اغتزاقالجسيمات وتتباعن 


(ب) يزداد اهتزاز الجسيمات وتتقارب 


(ج) يقل اهتزازالجسيمات وتتباعد ( د ) يقل اهتزازالجسيمات وتتقارب 
2 طاقة الحركة هى الطاقة الثى تكتسيها العادة تسيب ..... الماك المكوتة لهك 
(۱) توقف (ب) حجم (ج) كتلة ( د ) حركة 
3- زيادة التباعد بين جزيئات المادة عند رفع درجة حرارتها وزيادة حجمها يسمى ... 
(١)التجمد‏ (ب) الانصهار (ج) التمدد ( د ) الانکماش 
قح سکم ع الى قياس د ره كران افوا 
)١(‏ وعاء القياس (ب) الترمومتر (ج) المخبارالمدرج ( د ) شريط القياس 


(ب) رتب المواد الآتية (الزيت - النحاس- بخارالماء) تصاعديًا حسب سرعة حركة جزيئات كل مادة. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- تقل الطاقة الحرارية للأجسام بزيادة طاقة حركتها. 
2- يصاحب عمليتا الانصهار والتكثف فقد حرارة. 
3- عندما تنكمش المادة تزداد سرعة جزيئاتها. 
4- تنتشرألوان الطعام فى الماء الساخن فى زمن أقل من الماء البارد. 


(ب) ماذا يحدث إذا...؟ تعرضت كمية من بخارالماء لسطح بارد. 


)١( ©‏ اكتب المصطاح العلمى الدال على العبارات الآتية: 


1- درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 


2- مواد تتحرك جزيئاتها حركة اهتزازية فى مواضعها. 
3- حالة من حالات المادة يمكن ضغطها. 
4- تحول المادة من الحالة الصلية إلى الحالة السائلة. 


(ب) قارن بين عمليتى التمدد الحرارى والانكماش الحرارى. 


تابع مستواك 
KXKXKK 20 ©‏ 


هة اة سه 


س ا n‏ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- تكون طاقة حركة جسيمات المادة ....................... أكبرما يمكن. (الصلبة - الغازية) 
2- عندما يوضع الماء فى فريزر الثلاجة فإنه طاقة حرارية. (يفقد - يكتسب) 
83- تعتبرالحرارة شکلد من أشكال 5 (المادة - الطاقة) 
4- تقل قوى الترابط بين جزيئات المادة عند ......... 1 (تسخينها - تبريدها) 


(ب) ماذا يحدث لطاقة حركة جسيمات المادة عند التسخين؟ 


)١( ©‏ تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1): 


أ( )عثد فض درعة الحرارة. 


4-المادة الغازية ( )تتميزببطء حركة جزيئاتها. 


(i)‏ (ب) 
| 1- يحدث انكماش للمادة i‏ ( )عند رفع درجة الحرارة. 
ا 2-المادة الصلبة .. | ( )تتميزبضعف الترابط بين جزيئاتها. 
3- يمكن للمادة أن تتبخر 1 
| 


(ب) اذكرفكرة عمل الترمومتر. 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- يمتلك الجسم البارد طاقة حرارية كبيرة. ) ) 


2 وة تابط حِرَيْكَات المادة فى درحة الجرازة المتخفحية أقل من قؤة ترابطلها 


فى درجة الحرارة المرتفعة. 4 ( 
3- الانصهارهو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. ) 3 
4- جسيمات المادة فى الحالة الغازية متباعدة جدًا 1 ( 


(ب) ما المقصود بدرجة الحرارة؟ 


م 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- عند توصيل الدائرة الكهربية على التوالى يسرى التيارالكهربى فى مسار.. 
لب اكتغيوالمادة من حالة إلى خرف عفد یی 

3- المواد التى لا تسمح بمرورالتيارالكهربى تسمى 

4- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام ............ طاقة حركة جسيماتها. 


(ب) ماذا يحدث عند: لمس شخص سلكًا غیرمعزول يمربه تیار كهربى؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


ت الطاقة الحرارية للثلج أكبرمن الطاقة الحرارية للماء. )2 1 
2- تستخدم المغناطيسات فى المحركات وأجهزة الكمبيوتر. ) ( 
3- تتحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عندما تفقد طاقة حرارية. ) ) 
4- جميع المعادن تنجذب للمغناطيس. 0 ( 


(ب) قارن بين: عملية التمدد الحرارى والانكماش الحرارى. 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية: 


1- حركة الشحنات الكهربية عبر موصل كهريى فى مسار مغلق . 2 .( 

2- مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات فى أى مادة. ORE‏ 

3- مواد لاتنجذب للمغناطيس. اش 

4- مجموع طاقات حركة الجسيمات المكونة للمادة. ) الس 
(ب) انظرإلى الشكل المقابلء ثم أجب: ع 

- أى المصابيح تضىء عند إغلاق المفتاح (ع)؟ 60 : 5 

لها 

3 ع 4 


١( ©‏ ) تخيرالإجابة الصحيحة: 


3- هن الموآد التى تتجذب للمعناطيس ... 


١١‏ )الألومنيوم (ب) الخشب (ج) النيكل 
2- إذا كانت نقطة غليان ال ائل 100 "م فمن ال كل تيون السائل هو 


(١)الزئيق‏ (ب) الماء (ج) الكحول 


(د )البلاستيك 


( د )اللبن 


8- أف مق هذه المواذيجعل الذائرة الكهربية:مفتوحة عند توصيلها فى الذائية؟ نس 


(۱) النحاس (ب) الخشب (ج) الحديد 


4- زيادة حجم المادة وتباعد جزيئاتها يحدث عند ................ 
(١)الانكماش‏ (ب) التمدد (ج) التبريد 
(ب) ماذا يحدث عند: عدم ترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية؟ 


© 1 وك ف كن فى العاراك 2 


1- تسحب الأرض الأجسام التى لها كتلة بفعل المغناطيسية. 
2- تزداد قوى الترابط بين جزيئات المادة الصلبة عند انصهارها. 
3- تزيد المقاومة الكهربية من تدفق التيارفى الدائرة. 

4- يمكن تشكيل المادة الصلبة عن طريق عملية التبخر. 


(ب) اذك رأهمية: جهازالجلفانومتر. 


EE ©‏ كلما كاين الفوسين: 


1- كلما زادت المسافة بين الجسم وسطح الأرض ....................... جاذبية الأرض له. 
فد المسافات بين یقات ER‏ 

3- تعمل المواد ....................... على استمرارتدفق الكهرباء فى الدوائر الكهربية. 
4- يستخدم فى قياس درجة حرارة المواه: 


(ب) انظرإلى الشكل المقابلء ثم أجب: 
1- عملية تحول الثلج إلى ماء تسمى 


8ك تخد هذه العملية يسبب . الحرارة. (فقد -اكتساب) 


( د ) الألومنيوم 


( د ) التجمد 
(زادت - قلت) 
(الحديد - الماء) 


Gas 


(المخبارالمدرج - الترمومتر) 


انتقال الحرارة 


SS 1 


بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم. يجب أن يكون التلاميذ قادرين على: 


ه تحديد ثلاث طرق لانتقال الطاقة الحرارية. 


ه تحليل البيانات وتفسيرها لتوضيح أن الكتلة لا تتغير خلال عملية انتقال الطاقة الحرارية. 


ه تصميم نموذج واستخدامه لاختبارمواد متنوعة لتحديد قدرتها على توصيل أو عزل الحرارة. 


الوحدة الثانية ‏ المفهوم الثانى: انتقال الحرارة 


هل تستطيع الشرح؟ أستطيع مشاركة الأفكارالتى 


تدعى التلافيذ معرقة نة قة 3 انتقال الحرارة 
يستدعى التلاميذ معرفتهم السابقة عن الطاقة الحرارية. ال الحرارة لم أتأكد منها بعد. 
المادة. : 
u‏ 1 
- کی الملابس 
يستعين التلاميذ بمعرفتهم السابقة. ويطرحون أسئلة عن انتقال الحرارة للتفكيرفى مادة عازلة 5-5 
الظواهرالتى تحدث فى البيئة المحيطة. 
9" 
ما الذى تعرفه عن انتقال الحرارة؟ 
يُوضح التلاميذ فى هذا النشاط المعرفة السابقة المتعلقة بانتقال الحرارة. 1 
ما الحرارة؟ 
لحرارة الاتزان الحرارى 5 
يناقش التلاميذ مفهوم الحرارة وتأثيرها فى جزينات المادة د 
EY TOE O PO‏ 5 
00 أستطيع إيجاد حلول وتقييم 
يميز التلاميذ حالة الاتزان الحرارى عند خلط كميتين متساويتين من الماء م النقائخ 
ومختلفتين فى درجة الحرارة. 
5 التوصيل الحرارى - 
التوصيل والحمل والاشماء 
لتوصيل و ad‏ الحمل الحرارى - 5 
يحلل التلاميذ الوسائط للبحث عن أدلة على كيفية انتقال الحرارة. 8 
الإشتاع 8 
:1 : 
العزل الحرارى وتوصيل الحرارة : 
العزل الميارق وتوسيل الخران ا ا ا + چ 
يميزالتلاميذ بين المواد العازلة والمواد الموصلة للحرارة. ٤‏ 
انتقال الحرارة فى المواد المختلفة 
ست يبحث التلاميذ عن خصائص توصيل الحرارة فى المواد المختلفة لتحديد أفضل مادة سم = 
2 
5-5 لصنع مقبض الوعاء. 
الحرارة وبقاء الكتلة 
اهيار ق قانون بقاء الكتلة ا 
يدرس التلاميذ قانون بقاء الكتلة وكيف ينطبق على انتقال الحرارة فى مادة ها. 
البحث العملى: مسار البلى 0 
يطبق التلاميذ ما تعلموه من مصطلحات ويفهمون المقصود بالاحتكاك. وطاقة -_- : 5-5 
الوضع . وطاقة الحركة. وانتقال الطاقة. 1 
اص المواد الجديدة 
ث التلاميذ عن أدلة تساعدهم على شرح كيفية ابتكارمواد جديدة. : 
3 
3 سجل أدلة كعالم 
0-7 يضع التلاميذ تفسيرًا علميًا عما يحدث للجسم عند انتقال الحرارة. 
53 مراجعة: انتقال الحرارة يمكننى تعديل خطة عملى 


يقوم التلاميذ بتلخيص ما تعلموه عن انتقال الحرارة. أثناء البحث عن حلول. 


« أى ممايلى يحدث عند تسخين الشمعة؟ 
) يتغيرعدد الجزيئات المكونة للشمعة. 


ز_) تتغيرسرعة الجزيئات المكونة للشمعة. 


© انتقال الحرارة 


٠‏ الشمس جسم ساخن جدًا ينتج طاقة حرارية عالية تصل إلى سطح الأرضء فتمتص رمال الصحراء الحرارة: وعندما 
تتحرك الحيوانات فوق الرمال تنتقل هذه الحرارة إلى أجسامها. 


© 
كيف تتغير حركة الجزيئات المكونة للصخور والرمال بفعل حرارة الشمس؟ 


تتحرق يتات الصخور والزمال بسرعة أمبوعت دما تنتفل حرازة الشمس إليها: 
ما الذى يحدث للجسم عند انتقال الحرارة؟ 
- الجسم الذى تنبعث منه الحرارة: تقل سرعة الجزيئات المكونة له؛ لأنه يفقد الحرارة. 


- الجسم الذى يمتص الحرارة: تزداد سرعة الجزيئات المكونة له؛ لأنه يكتسب الحرارة. 


9 


رنف 
ه أثناء إعداد الطعام نحتاج إلى تقليبه فوق الموقد. فى رأيك أيهما أفضل 
لتقليب الطعام الساخن؟ استخدام 555 


( ) ملعقة معدنية 


© انتقال الحرارة أثناء كى الملابس 
ها تتفل الطاقة الحرارية عد تلاسس مادثين تحمل اتجزيثات الخاصة بهما 
متوسظ ظاقة حرارية مختلفًا:كها يحدث عتد کی الملايس. 

ه يصنع جسم المكواة من المعدن؛ لأنه مادة موصلة للحرارة فتنتقل 


الحرارة من المكواة إلى الملايس المراد كيها. 
٠‏ يصنع مقبض المكوة من البلاستيك ؛ لأنه مادة عازلة للحرارة فلايسمح 
باتتقال الحرارة إلى اليد. 
© 
ماذا يحدث إذا صنع مقبض المكواة من المعدن؟ 
تنتقل الحرارة من المكواة إلى أيديناء ولا نستطيع الإمساك بها. 


٠‏ بعض المواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها وتسمى المواد الموصلة للحرارةء مثل المعادن. 
٠.‏ بعض المواد لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها (مقاومة للحرارة) وتسمى المواد العازلة للحرارة. مثل البلاستيك والخشب. 


a 0‏ 
تستكوع [لمواه العوصلة للجرارة فى صناعة أواتى الظلهى لتسهم يتوصيل الحرارة ١‏ ® € 
ر > 


إلى الطعام وطهيه. بينما تصنع مقابض أوانى الطهى من المواد العازلة للحرارةء جب 


مثل الششب والبلؤستيك. سس 


٠‏ ضع علامة ( ”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- لا نستطيع رؤية الحرارة. ولكن يمكننا الشعوربها. 0 4 

2- تقل سرعة جزيئات المواد عند ارتفاع درجة حرارتها. ) 1 

( 6: 


3- المعادن مواد رديئة التؤصيل للحرارة. 


ه ماذا يحدث عند تلامس جسمين مختلفين فى درجة الحرارة كما بالشكل المقابل؟ 
[_) تنتقل الحرارة من الجسم (أ) إلى الجسم (ب). 

[_) تنتقل الحرارة من الجسم (ب) إلى الجسم (أ). 

( ] لاتنتقل الحرارة بين الجسمين. 


© خصائص الحرارة 


؛ تعتبرالحرارة أحد المقومات الرئيسية للحياة على سطح الأرض. ولها عدة خصائص كما هو موضح فى المخطط التالى: 


ا © إحدى صور الطاقة. 


خصا | @ لاتغنى ولكنها تتدفق من جسم لآخر. 
الطاقة : ج . 
الحرارية © تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 


© تزيد من سرعة حركة الجزيثات عند ارتفاع 
| 
درجة حرارة الجسم. 


[ املحوطةا 


٠‏ عند انخفاطن درجة جرارة الماء السائل فإن جزيئات الماء تفقد طاقة حرارية وتبيدأ فى التجمد عند 


درجة حرارة صفردرجة مئوية. 


e 
هل يحتوى جسم بارد الملمس على طاقة حرارية بداخله؟‎ 


نعم. يحمل الجسم البارد طاقة حرارية ؛ لأن أى جسم يتكون من جسيمات تكون فى حالة حركة مستمرة. 


تخير الإجابة الصحيحة: 
1ت تقتبر الحرارة حدق وی بده ا (المادة - الطاقة - القوى) 
2 - عند ارتفاع درجة حرارة الأجسام. فإن سرعة الجزيئات : (تزداد - تقل - لاتتغير) 


ا كل معان مو خان ارارق ماهد انها 


(إحدى صورالطاقة - لاتفنى - تنتقل من الجسم البارد إلى الجسم الساخن) 


به خان سنوي فق كرو سس () المادة ا الطاقة 
ه تعلمت سابقًا أن جميع المواد تتكون من جسيمات صغيرة تعرف بالجزيئات والتى تتكون من جسيمات بالغة الصغرتسمى الذرات. 
٠‏ توجد جزيئات المادة فى حالة اهتزازوكلما زادت طاقة حركتها زادت سرعة اهتزازالجزيئات. 
© الحرارة 
٠‏ يمكن توليد الحرارة عن طريق الطّرْق مثل الظرْق على المعادن. 
© يمكن الحصول على الحرارة أيضًا باستخدام موقد غاز مشتعل لتسخين الطعام. 


© تنتقل الحرارة عند تلامس الأجسام المختلفة فى درجة الحرارة. 


٠‏ الحرارة الطاقة التى تنتقل من جسم إلى آخرنتيجة اختلاف درجة الحرارة بينهما. 


كلما ارتفعت درجة حرارة الجسم ازدادت طاقة الحركة فى ذراته أو جزيئاته. 
ه تقاس الحرارة بووحدة تسمى السغرات الحرارية. 


الحرارة؟ 1 1 
© تنتقل الحرارة دائمًا من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى يتساوى 
الجسمان فى درجتى حرارتهما. 
© عندما تتساوى درجة الحرارة بين الأجسام تكون فى حالة اتزان حرارى ويتوقف 
انتقال الحرارة بينها. 


٠‏ الاتزان الحرارى الحالة التى تحدث عند تساوى درجة حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة. 
عجن 

ماذا يحدث إذا تلامس جسمان لهما نفس درجة الحرارة؟ 

ه لاتتتمل الكرارة تمهاد 

ماذا يحدث إذا تلامس جسمان مختلفان فى درجة الحرارة؟ 


© تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 


ه تخيرالإجابة الصحيحة: 
1- عند زيادة درجة حرارة الجسم فإن طاقة حركة جزيئاته (تقل - تزداد - لا تتغير) 
2- 1 


الحرارة من جسم درجة حرارته 60 درجة مئوية إلى جسم آخردرجة حرارته .. درجة مئوية. 


)ی 
د 


© ما الذى يحدث عند خلط الماء الساخن مع الماء البارد؟ 


© تحمل جزيئات الماء الساخن طاقة أعلى وتتحرك بسرعة أكبر. 


٠‏ تحمل جزيئات الماء البارد طاقة أقل وتتحرك بسرعة أقل. 


٠‏ للتعرف على خلط كميتين متساويتين من الماء الساخن والماء البارد نقوم بإجراء النشاط التالى: 


)ج تجربة تعيين درجة الحرارة النهائية € 


الأدوات: ثلاثة دوارق مدرجة مختلفة الحجم - عصا تقليب أو ملعقة - ترمومتر - ثلج - ماء. 


ضع كمية من الماء الساخن فى الدورق (1) وكمية مساوية لها من الماء 
البارد فى الدورق (2). أ 


سجل درجة الحرارة لكل من الدورقين. 


ا 

[@€ احسب متوسط درجة الحرارة للدورقين وسجله فى الجدول التالى: | 
درجة حرارة الماء الساخن °60 
درجة حرارة الماء البارد °20 
ا متوسط درجة الحرارة °40 


اخلط الماء الموجود فى كلا الدورقين فى الدورق (3)ء وتأكد أن الماء لن 
ينسكب من الدورق. 


استخدم العصا أو الملعقة للتقليب برفق. ا 
انمتخده القومووة تان ور حرا | لما نوجو فى نورق (8): 
زى انتظرثلاث دقائق ثم سجل درجة الحرارة النهائية للماء: 


بعد تقليب الماء مباشرة بعد 3 دقائق 
درجة حرارة الماء النهانية ا 
© قارن بين درجة الحرارة النهائية ومتوسط درجة الحرارة الذى قمت يحسابه سابقًا. الدورق (3) 
| 


الملاحظة ٠‏ تقح درجة الحرارة النهائية للماء بعد الخلط بين درجتى الحرارة المسجلتين فى بداية التجربة. 


O‏ الاستنتاد 6 ف ا ا ا کون أكل فمن متوسط درعتى ران الماء السا ىو الماءا ارد 


قبل تلامسهما لانتقال جزْء من الحرارة إلى الدورق والهواء المحيط. 
عند تلامس جسمين أحدهما ساخن والآخر بارد يحدث ما يلى: 

- ترتفع درجة حرارة الجسم البارد. وتتحرك جزيئاته بسرعة أكبر. 

- تنخفض درجة حرارة الجسم الساخن. وتتحرك جزيناته بسرعة أقل. 


- تصبح درجة الحرارة النهائية أقل قليلًا من متوسط درجتى حرارة الجسمين قبل تلامسهما. 


© 


© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- الحرارة طاقة لا تفنى ولكنها تتدفق من جسم لآخر. ) 1 
2- يمكن أن تنتقل الحرارة بين جسمين متساويين فى درجتى حرارتهما. )0 ) 
3- لا يحتوى الجسم البارد على طاقة حرارية بداخله. ) ١‏ 
4- تنتقل الحرارة من المادة الأقل فى درجة الحرارة إلى المادة الأعلى فى درجة الحرارة. 0 ( 
5- تزداد سرعة حركة جزيئات المادة عند تسخينها. 2 
6- جميع المواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 3 6# 


© مو اس 
1-,حجؤوتات الماء الساخن.. 
(1) تحمل طاقة أقل (ب) تنحرك بسرعة أكبر 
(ج) تتحرك بسرعة أقل ( د ) تكون ثابتة لا تتنحرك 


دقف التدرازة اعدف ضور ...د 


(١)المادة‏ (ب) الطاقة (ج) القوى (د) السرعة 
3- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركتها. 

(۱) زادت (ب) قلت (ج) تساوت (د) انعدمت 
4- يمكن صناعة أوانى الطهى من 

(۱) الخشب (ب) البلاستيك (ج) الألومنيوم ( د )المطاط 
5- يتجمد الماء عند درجة حرارة ....................... درجة مئوية. 

(۱) صقر (ب) 50 (ج) 100 (د )200 


© أكمل العبارات الآتية: ‏ 


1-تقاس الحرارة يوحدة 
4 وقف اتثقال الحرازة بين جحسمين عند 98 درجتى حرارتهما. 


3- تعتبرالمعادن من أمثلة المواد ........ التوصيل للحرارة. 


E ES نفس‎ RARE ESE © 


© بم تفسر: يصنع مقبض المكواة من البلاستيك؟ 


ه ضع علامة ( ⁄) أوعلامة (۴) أمام العبارتين الآتيتين: 
1 - تنتقل الحرارة بين المواد الصلبة عند تلامسها. :1 
2 - تنتقل الحرارة إلى أيدينا عند لمس جسم بارد. 25 


© انتقال الحرارة 


© تنتقل الحرارة من الأجسام الأعلى فى درجة الحرارة (الساخنة ) إلى الأجسام 
الأقل فى درجة الحرارة (الباردة). 

- يستمرانتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى يصلا إلى 

درجة الاتزانء حيث يتساوى الجسمان فى درجتى حرارتهماء وعندها يتوقف 


انتقال الحرارة بين الجسمين. 


انتقال الحرارة 


٠‏ درجة الاتزان الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها. 


يتوقف معدل (سرعة) انتقال الحرارة على: 


مساحة السطح: طول مسافة التلامس: 


عند زيادة مساحة سطح ١‏ كلما قلت المسافة بين 


عند زيادة الفرق بين 


درجة حرارة الأجسام يزداد ١١‏ الأجسام يزداد معدل انتقال ١‏ الأجسام زاد معدل انتقال ! 


معدل اق ال الجرارة 


طرق انتقال الحرارة 


ه تنتقل الحرارة بثلاث طرق مختلفة هى: 


1 التوصيل 2 الحمل 3 الإشعاع 


© 


© انتقال الحرارة بالتوصيل 
تنتفل الحرازة بين المواد السلدمسة عن طرق التوصيل: 
ارال _عند کی الملابس تلؤدقل سخونة الملايس .ولك يسبب انتقال 
الحرازة من جسم النقواة إلى الملايس عن طريق التوصيل. 


٠‏ التوصيل الحرارى انتقال الحرارة بين المواد الصلبة وبعضها عند تلامسها. 
© يعتبروضع كمادات المياه الساخنة على الجسم أحد الأمثلة على انتقال الحرارة بالتوصيل. 


۱ © انتقال الحرارة بالحمل 


© عندما تقوم بغلى الماء فى إناء فوق اللهب فإن جسيمات الماء القريبة من 


قاع الإناء القريب من مصدرالحرارة تسخن أولًا وتتحرك إلى أعلى» ثم 
تبرد وتهبط لأسفل الوعاء مجددًاء ويحدث هذا بفعل الحمل الحرارى. 


٠‏ الحمل الحزارى انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أوالغازية. 


© انتقال الحرارة بالإشعاع 


© عندما تتعرض لأشعة الشمس ترتفع درجة حرارة وجهك بسبب حرارتهاء 


وتنتقل حرارة الشمس عبر الفضاء وتصل إليك عن طريق الإشعاع. 


© عندما تضع يدك بالقرب من النارلتدفنتهاء تصل إليك الحرارة أيضًا عن 
طريق الإشعاع . 


» الإشعاع انتقال الحرارة عب رالفضاء فى صورة موجات. 


® انتقال الحرارة من جسم ساخن إلى جسم بارد دون الحاجة لوسط مادى لانتقالها. 


ه أشعة الشمس والحرارة المنبعثة من النارتعتبر من الأمثلة على انتقال الحرارة بالإشعاع. 


1- يجب على خبراء الأرصاد الجوية فهم الحمل الحرارى والإشعاع لمساعدتهم على التوصل لتوقعات الطقس. 
2- يستعين العلماء بمعرفتهم عن توصيل الحرارة عند: 

٠‏ تصميم منتجات مثل أدوات الطهى الجديدة. 

٠‏ تصميم أرصفة مشاة ظليلة وباردة عن طريق التشجير. واستخدام مواد تفقد الحرارة. 


ه الصورة المقابلة توضح وعاء الترموس. فى رأيك فيم يستخدم؟ 

ز_) تسخين المشروبات (_) يحافظ على سخونة السوائل 
© المواد الموصلة والمواد العازلة للحرارة 
© فى الشكل المقابل إذا قمت بصب القليل من الشاى الساخن فى كل من 
الكوبين» ثم قمت بلمس الكوبين من الخارج» بماذا تشعر؟ 


٠‏ تشعرأن الكوب المعدنى ساخن. بينما الكوب البلاستيكى دافئ فقط. 
لذلك تقسم المواد حسب قدرتها على نقل الحرارة خلالها إلى: 


مواد موصلة (جيدة التوصيل للحرارة) ]| مواد عازلة (رديئة التوصيل للحرارة) 


© المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. i‏ © المواد التى لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 
یف 


المعادن (الحديد - النحاس -الألومنيوم - موعن AD.‏ 


٠‏ المواد العازلة للحرارة لا يمكن أن تعزل الحرارة جيدًاء بل تبطئ فقط من انتقال الحرارة. 


تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم» بينما تصنع مقابضها من البلاستيك. 
لأن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارةء بينما البلاستيك ردىء التوصيل للحرارة . 


٠‏ اختلاف الشعوربحرارة المواد المختلفة 
© عند لمس مقبض الباب المعدنى نشعر ببرودة المقبض» ولانشعر بذلك عند لمس 
الباب الخشبى المتصل به رغم أنهما فى نفس درجة حرارة الغرفة. فما تفسيرذلك؟ 
- التفسير: يصدر جسمك طاقة حرارية باستمراروعندما تلمس المقبض 
المعدنى تنتقل الحرارة من يديك إلى المقبض. فتفقد يدك بعض 
الحرارةء و لذلك تشعر بالبرودة. 
© 


0 ال 


1- أى المواد التالية لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة ؟ ... 8 
(١)الحديد‏ (ب) الخشب 


(ج) النيكل ( د ) النحاس 
2- من طرق انتقال الحرارة . 

(1) الحمل (ب) التوصيل (ج) الإشعاع 
8-عندما قلس يديك كو سعدا سخا فإن الحرارة تفل اليف عن طريق 

(1)التوصيل (ب) الحمل (ج) الإشعاع 
4- يمكن انتقال الحرارة عن طريق الحمل خلال 

(۱) الخشب (ب) الهواء (ج) الفضاء 


© اشدل العباراك الاقية ابتك م اكلمات محايين الفوسين: 


ل- عقد تسخين الماء تنتقل الحرارة بين الجزيتات عن ظريق الحرارى. 


2- عند زيادة مساحة سطح الجسمين معدل انتقال الحرارة بينهما. 
3- من المواد رديئة التوصيل للحرارة 
4- تنتقل الحرارة بين المواد المتلامسة عن طريق 
© ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- تنتقل حرارة المدفأة إلينا بالحمل والإشعاع. 
2- تنتقل الطاقة الحرارية فى السوائل عن طريق الإشعاع. 
3- تتساوى جميع المواد فى درجة توصيلها للحرارة. 
4- تنتقل حرارة الشمس فى الفضاء وتصل إلى الأرض عن طريق الإشعاع ‏ 
5- النحاس من أمثلة المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها. 
© كنب المفهوم العلمى: 
1- طريقة انتقال حرارة الشمس عبر الفضاء. 
2- الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها. 
3- المواد التى لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 
E Ê 0‏ 
تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم» بينما تصنع مقابضها من البلاستيك. 


( د ) جميع ما سبق 


(د ) الحمل والإشعاع 


(د) الزجاج 


(الإشعاع - الحمل) 
(يزداد - يقل) 
(الخشب - النحاس) 
(التوصيل - الإشعاع) 


عد مدا ت نه عا 


ه ضع علامة ( ”) أوعلامة (36) أمام العبارتين الآتيتين: 
1 - تمتلك جميع المواد القدرة على توصيل الحرارة بدرجات متساوية. 63 
2 - تصنع مقابض أوانى الطهى من مواد عازلة للحرارة. 39 


ه تختلف المواد فى قدرتها على توصيل الحرارة مثل المواد المستخدمة فى صناعة أوانى الطهى كما هو موضح فى الشكل التالى: 


مقبض الإناء -- جه € جسم الإناء 
- يصنع من الخشب أو البلاستيك؛ 2 2 . - يصنع من الألومنيوم أوالإستانلس؛ 
لأنها مواد رديئة التوصيل للحرارة. : ا لأنها مواد جيدة التوصيل للحرارة. 


© إذا صنعت مقابض أوانى الطهى من المعادن فإنها تنقل الحرارة إلى اليد. وقد تحرق يديك. 
© العزل الحرارى 
٠‏ الشكل التالى يوضح إناءين فوق اللهب أحدهما له مقبض مصنوع من الخشب والآخرله مقبض مصنوع من البلاستيك 


مساوله فى الطول. 
- تم وضع ثلاثة أجهزة لقياس درجة الحرارة عند ثلاث نقاط مختلفة من المقبض. فكانت النتائج كالتالى: 


15 


إناء له مقبض من الخشب 1 إناء له مقبض من البلاستيك 1 
1- المقبض المصنوع من البلاستيك أفضل من المقبض المصنوع من الخشب فى العزل الحرارى عند التساوى فى الطول. 

2- تنتقل الحرارة على طول المقبض. وتكون أكثر سخونة عند أقرب نقطة من الوعاء وأقل سخونة عند أبعد نقطة عن الوعاء. 
العوامل التى يتوقف عليها العزل الحزارى 


¥ ؤي 
1 - نوع المادة 2 - طول المقبض 
يختلف العزل الحرارى باختلاف نوع المادة. فالمقبض يزداد العزل الحرارى للمقبض بزيادة طوله. حيث يكون 
المصنوع من البلاستيك لا يسخن بنفس سرعة المقبض ` المقبض الأطول أقل فى درجة الحرارة من المقبض 
المصنوع من الخشب. القضير: 


© 


عو 


ه تعلمت سابقًا أن المادة يمكن أن تتغيرمن حالة لأخرى عند فقد أواكتساب طاقة حراريةء فما الذى يحدث لكتلة المادة عندما 
تتغيرمن حالة لأخرى؟ 

© قانون بقاء الكتلة 

© إذا قمت بوضع قليل من الماء فى إناء فوق موقد مشتعل وتركته يغلى لفترة. 
تلاحظ أن كمية الماء تقل فى الإناء حتى يختفى» فما سبب ذلك ؟ 

ه السبب فى ذلك أن الماء يكتسب الحرارة ويتحول إلى بخار ماء ينتشر فى الهواء. 


هل تتغير كتلة مكعبات الثلج بعد انصهارها؟ ا 


مكعبات الثلج 


72000 2091177187 
ه كتلة مكعبات الثلج قبل الانصهارتساوى كتلة الماء السائل الناتج عن انصهارهاء لأن المادة لا تفنى ولا تستحدث. 
ر ١‏ كتلة المادة فى الحالة الصلبة تساوى كتلة نفس المادة فى الحالة السائلة. 


© عندما تتحول المادة من حالة إلى أخرى. تبقى كتلة المادة كما هى ولا تتغير فيما يعرف بقانون بقاء الكتلة. 
٠ه‏ قانون بقاء الكتلة: الكتلة الكلية للمادة مقدار ثابت لا يتأثر عند حدوث تغير للمادة. 


(© المادة لاتفنى ولا تستحدث من العدم» ولكن تتحول من حالة لأخرى. 
مثال على قانون بقاء الكتلة 1 


© يملك بائع الفشار 100 جرام من حبات الذرةء وبها مقدارقليل من 
الرطوبة. وعندما قام البائع بتسخين حبات الذرة فى الزيت, حدث” 
فرقعة. وشاهد بعض البخاريتصاعد منهاء وعند قياس كتلة الفشان 
وجد أن كتلته 97 جرامًا. وبهذا لاتتساوى كتلة الفشارمع كتلة حبات 


الذرة تاسيب فة 


ه السبب فى ذلك أن حبات الذرة بها مقدارمن الرطوبة . وعند تعريض 
حبات الذرة للحرازة تتحول هذة الرطوية إلى بخارماء. 


كتلة الفشار قبل تسخينه فى الزيت = كتلة الفشار بعد تسخينه + كتلة البخار المتصاعد 


٠‏ تظل كتلة المادة ثابتة ولا تتغير عند حدوث تغيرات فيزيائية لهاء مثل: 
- تغير شكل المادة. - تغيرحالة'المادة عند فقد أواكتساب حرارة. 


© تعلمت سابقًا العلاقة بين طاقة وضع الجسم وطاقة حركته عند حركة الأجسام من أعلى منحدر 
كما فى الشكل المقابل. 

- تمتلك الدراجة أكبرقدرمن طاقة الوضع عند أعلى نقطة فى المنحدر. 

- أثناء سقوط الدراجة لأسفل المنحدرتتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة. وتزداد سرعتها. 


٠‏ للتعرف على العلاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة وتأثيرقوة الاحتكاك فى طاقة الحركة نقوم بإجراء التجربة التالية: 


2 تجربة: تصميم مسار البلى بطريقة تؤدى إلى زيادة طاقة الحركة وتقليل قوة الاحتكاك 


الأدوات: كرة بلى - مسطرة - ورقة - مقص - قلم رصاص - شريط لاصق - ورق مقوى (قاعدة) 


[[© قم بقص شريط من الورق بشكل معين لعمل 
قصاصات ورق. 
قم بطى القصاصات بزاوية معينة لعمل مسارحلقى أو | 
ا مرتفع أو منحن. 
اى قم بإلصاق قصاصات الورق على قاعدة من الورق | 
ا المقوى لعمل المسار المطلوب كما فى الشكل. | 
زى قم بوضع كرة البلى أعلى المسان واتركها لتنزلق. 
1 


الملاحظة ٠‏ تزداد سرعة كرة البلى أثناء السقوط إلى أسفل المسار. 
٠‏ ارتفاع درجة حرارة كرة البلى. 


5 الاستنتاح )ين توجد علاقة تربط بين طاقة الوضع وطاقة الحركة والاحتكاك كما يلى: 


- تمتلك كرة البلى أكبرقدرمن طاقة الوضع أثناء وجودها فى أعلى جزء مرتفع للمسار؛ وعند ترك كرة 
البلىء تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة أثناء تدحرج كرة البلى على المسارالورقى. 
- يتحول جزء من طاقة الحركة إلى حرارة بسبب احتكاك كرة البلى بالورقة. 


3 


ماذا سيحدث إذا استخدمت كرة بلى بحجم أكبر؟ 
ستتدحرج كرة البلى إلى أسفل بسرعة أكبر؛ لأنها تمتلك كتلة أكبر. 


© 


© تیا اة اة 
5ن أنصهر مكحب من القلج كتلثه 10 جرامات قإن كتلة الما ء السائل توق 
(5)1 (ب)9 (ج) 10 


2- عندما تتدحرج كرة على منحدريتحول جزء من طاقة الحركة إلى طاقة ... 


)١(‏ كيميائية (ب) وضع (ج) حرارية 
دهن العوامل القن يتوقف هليها العول الجرارى المادة. 
(1)نوع (ب) شكل (ج) لون 


عمسم فصب خا ك المادةطاقة ار فما الى يحدف الك ا2 
جوارج 


)١(‏ تزيد حركة الجزيئات وتبدأ فى الاقتراب من بعضها. 

(ب) تقل حركة الجزيئات وتبدأ فى الاقتراب من بعضها. 

(ج) تظل الجزيئات كما هی دون أى تغير فى حركتها. 

( د ) تبدأ الجزيئات فى الحركة بشكل أسرع ثم تبدأ فى الانتشار. 
(© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التى بين القوسين: 


1- عند وضع مكعبات الثلج فى حرارة الشمس حتى تنصهر يحدث تغيرفى . 


2-: ينص قائون ............. الكتلة على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. 


5 تنتقل الحوارة كلل المواد بدرجات ‏ 
4- تصنع مقابض أوانى الطهى من مواد ....... للحرارة. 
0 ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- تظل كتلة المادة كما هى عند تحولها من حالة إلى أخرى. 
2- الغازات ليس لها كتلة. 
3- عند غلى الماء السائل وتحوله إلى بخارماء تفنى الطاقة الحرارية. 
4- يزداد العزل الحرارى للمقبض أثناء الطهى بزيادة طوله. 
© ماذا يحدث لكتلة مكعبات الثلج بعد انصهارها؟ 


الدرسان الرابع والخامس 


راماك 


(د)12 


KN 


(د) مغناطيسية 


( د ) كثافة 


(الكتلة - حالة المادة) 
(بقاء - فناء) 
(متساوية - مختلفة ) 


(موصلة - عازلة) 


الدرس السادس 


ه يعد فهم انتقال الطاقة أمرًا بالغ الأهمية عند تطوير مواد جديدة لاستخدام معين ؛ وذلك لأن بعص المواد عازلة للحرارة 
والأخرى موصلة للحرارة . 

٠‏ تستخدم المواد لأغراض متعددةء وعادة ما يجد العلماء والمهندسون طرقًا لتحسين أو ابتكارمواد جديدة. 

© كل مادة مفيدة لبعض الأغراض.ء ولكن ليس بالضرورة أن تكون مفيدة للأغراض الأخرى. 


62 كيف تبتكر المواد الجديدة؟ 


© عند ابتكارمادة جديدة. تكون خصائصها عادة مختلفة عن خصائص المواد المستخدمة فى صنعها. 


إذا كانت المادة الجديدة مصنوعة من إذا كانت المادة الجديدة ناتجة عن 
خليط من المواد المختلفة تغير كيميائى 
¥ 5 
فسوف تحتوى هذه المادة على مزيج من فسوف تكون خصائصها مختلفة تمامًا عن 
خصائص المواد التى صنعت منها. خصائص المواد الأصلية المصنوعة منها. 


تكمقن مادة البلاستيك تخضع صناعتها لكثير من التغيرات الكيميائية لبعض مركبات البترول. 
- البترول سائل يحترق بسهولة: بينما البلاستيك مادة صلبة تقاوم الاحتراق. 
© خلط المواد مع بعضها 


ه لابتكارمواد جديدةء عادةً ما يعتمد العلماء والمهندسون على خلط مواد مختلفة مع بعضها؛ مما يؤدى إلى الحصول على مادة 
أو منتج جديد له خواص فعالة ومفيدة. مثل: 


يدخل فى صناعته الحديد وعناصر أخرى. وبالتالى يصبح مادة 
قوية ومتينة وتتميز بطول عمرها الافتراضى . 


ا الخرسانة من عدة أنواع من الصخور والرمال المخلوطة 
الخرسانة بالماء. وتكون سائلة ثم تتصلب بعد جفافها. وتصبح قوية جدًَا؛ 
لذاتستة م فى البنية الأ اسية لتشييد المبانى والكبارى. 


© خلط المواد تحت درجات حرارة مرتفعة 


٠‏ يمكن خلط المواد المستخدمة فى صناعة المنتجات الأساسية تحت درجات حرارة مرتفعة؛ مثل: 


أنابيب الانكماشا __ . , يتم تعريض أنابيب الانكماش للحرارة لتكون مناسبة للاستخدام. 
الحرارى 


يتم صناعة الزجاج من الرمال وكميات صغيرة من المكونات الأخرى 
مثل الحجر الجيرى ورماد الصودا ( كربونات الصوديوم ): قعز 

الزجاج 0 خين خليط الرمال فى فرن ساخن فإنه ينصهر ويتحول إلى زجاج» 
ثم يتصلب هذا الزجاج عندما يبرد. 


© كيفية اختيار المواد المستخدمة 

© غالبًا ما يبتكر العلماء مواد جديدة بالتركيز على خواص المواد الموجودة بالفعل 
والعمل على تغييرها. 

© على سبيل المثال. قد يكون العالم مهتمًا بصنع نسيج مرن يحتفظ بحرارة 
الجسم عند ارتدائه على الجلد. ويطلق على هذة المواد «مواد ذكية ». 

٠‏ يمكن أن تتحكم الملابس الذكية فى درجة حرارة الجسم. أو تضىء فى الظلام: 


أوحتى تظل نظيفة. 
عند صنع مواد جديدة. يدرس عادةً ما يقوم هؤلاء المهندسون بإجراء يدرس المهندسون نتائج الاختبار 
المهندسون التركيب الجزيئى لفهم تغييرات طفيفة على المواد الموجودة. ‏ ر لفهم كيفية ارتباط تغيرات التركيب 
التركيب الكيميائى للمادة. ثم يقومون بإجراء اختبارات على بالتغيرات فى خصائص المادة. 


أشكال المواد المختلفة هذه. 


ه ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 
1- تحتفظ المواد الناتجة عن حدوث تغيرات كيميائية بنفس خصائص المادة الأصلية. 
2- يصنع الزجاج من الرمال و مواد أخرى. 
3- لا تتحمل أنابيب الانكماش الحرارى درجات الحرارة العالية. 


اسل ص لسر لسر 
عه ت پټ عب 


4- يصنع البلاستيك من مواد بترولية . 


» عندما تستخدم المكواة لكى الملابس. تعمل الحرارة الصادرة من جسم المكواة على إزالة أى تجعد فى القماش البارد. 
٠‏ يُصنع الجزء المسطح الضاغط نا اة من المعدن؛ لأن المعادن مواد جيدة التوصيل للحرارة. تنتقل الحرارة من المكواة 
إلى القماش عبرتوصيل الحرارة. 


ه يُصنع مقبض المكواة من البلاستيك؛ لأنه مادة عازلة للحرارةء ولن يشعر من يستخدم المكواة بالحرارة. 


(الكتساؤل 


© ما الذى يحدث للجسم عند انتقال الحرارة؟ 


٠‏ الحرارة هى انتقال الطاقة من جسم إلى آخر. تتدفق الطاقة الحرارية من المادة ذات متوسط الطاقة الحرارية الأعلى 
إلى المادة ذات متوسط الطاقة الحرارية الأقل (من الأعلى حرارة إلى الأقل حرارة). 
© عندما تمه لية فوق صخرة تحت أشعة الشمس. تنبعث الطاقة الحرارية من الصخرة. ويمتص جلد السحلية 


هذه الطاقة. 


E 
|التُفسير العلمى المستند إلى أدلة‎ 

. انتقال أوتدفق الحرارة من جسم إلى آخريتم عن طريق ثلاث طرق مختلفة ء وهى : التوصيل؛ والحمل الحرارى. والإشعاع‎ ٠ 

ه عقدما تتحوك السحلية فرق صخرة ساقت تسم :طريقة انتقال الحدارة بالتوصيل. 

ه فى نشاط البحث العملى «درجة الحرارة النهائية ». تعلمنا أنه يمكن الوصول إلى الاتزان الحرارى ‏ وأنه لا يتم فقدان أى 
طاقة حرارية فى التفاعل بين المواد. وهو ما يعنى استمرارانتقال الحرارة من الصخرة الدافئة إلى الجلد البارد للسحلية 
حتى يصل كلاهما إلى نفس درجة الحرارة. 

٠‏ يبدو ملمس الصخورالمعرضة لحرارة الشمس ساخنًا. ويبدو ملمس المواد العازلة باردًا عند اللمس؛ لأنها لا تنقل 


الحرارة بسهولة. 


| آلرّبط بمشروع الوحدة: انتقال الحرارة 
ه كيف يرتبط ما تعلمته عن انتقال الحرارة بمشروع الوحدة: «التبريد بالأوانى الفخارية »؟ 


ه ما الأبحاث والمصادرالتى ستحتاج إليها لإكمال مشروع الوحدة؟ 
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ل الاحدةاشية | ا 


© الحرارة هى الطاقة التى تنتقل من جسم لآخر نتيجة اختلاف درجة الحرارة بينهما. 


تنتقل من الد الساخن إلى 5 


1 الطاقة 
1 بدي صر الجسم البارد 


تزيد من سرعة حركة الجزيئات 


ر لاتفنی ولكنها تنتقل من 1 
جسم لآخر عند ارتفاع درجة حرارة الجسم 
تنقسم المواد حسب قدرتها على نقل الحرارة خلالها إلى: 
مواد جيدة التوصيل للحرارة (مواد موصلة) مواد رديئة التوصيل للحرارة (مواد عازلة) 
التعريف ١‏ 
* هى المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. © هى المواد التى لاتسمح بانتقال الحرارة خلالها 
إى برع وتبطئ من انتقال الحرارة خلالها. 


الهواء - البلاستيك - الخشب - الزجاج. ( 


e: - المعادن (الحديد - النحاس - الألومنيوم‎ J 


,طرق انتقال الحرارة : تنتقل الحرارة بثلاث طرق مختلفة هى: 


1 - التوصيل الحرارى انتقال الحرارة بين المواد الصلبة وبعضها عند تلامسها. 
2 - الحمل الحرارى انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أو الغازية. 


3 - الإشعاع انتقال الحرارة عب رالفضاء فى صورة موجات. 


1 .0 الكتثلة الكلية للمادة مقدارثابت لا يتأثر عند حدوث تغير للمادة. 
قانون بقاء الكتلة , : 
أو المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من حالة لأخرى. 
© تؤدى التغيرات الكيميائية إلى إنتاج مواد جديدة لها خصائص مختلفة عن خصائص المواد المكونة لها. 
٠‏ قد تتم عملية خلط المواد بدون تسخين مثل صناعة الخرسانة وقد تتم تحت درجات حرارة مرتفعة مثل صناعة الزجاج. 


٠‏ يصنع الصلب من الحديد وعناصرأخرىء بينما يصنع الزجاج من الرمال وكميات صغيرة من الحجر الجيرى ورماد الصودا. 


انتقال الحرارة 


انب © تذكر © فهم #تطبيق © تحليل 


0 اة ان 


1- توجد طرق لانتقال الحرارة. 
)١(‏ ثلاث (ب) أريع (ج) خمس (د )سبع 
2- كل مما يلى من طرق انتقال الحرارة ما عدا 
(۱)الحمل (ب) التوصيل (ج) الإشعاع ( د ) الجاذبية 
3- يسمى انتقال الحرارة بفعل حركة جزيئات مادة سائلة أو غازية 
(١)الإشعاع‏ الحرارى (ب) التوصيل الحرارى (ج)التجمد ( د ) الحمل الحرارى 
4-. كل هما يلى من المواد الموصلة اللحرارة ها ذا 5 
(۱)النحاس (ب) الحديد (ج) البلاستيك ( د ) الألومنيوم 
© 5- تنتقل حرارة الشمس فى الفضاء عن طريق 
(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د )النقل 
6- تقاس الحرارة بوحدة 5 
(۱) الكيلومتر (ب) النيوتن (ج) السعرالحرارى ( د ) الجرام 
7- يتم إنتاج البلاستيك من . 5 
(١)الزيت‏ (ب) البترول (ج) الصلب (د)الخشب 
8- ينص قانون يقاء ..................... على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من حالة إلى أخرى. 
(١)الطاقة‏ (ب) الكتلة (ج) الجزينات (د)القوة 
9- من أمثلة المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها .... 
(١)التحاس‏ (ب) الخشب (ج) الحديد ( د )الفضة 
0- تنتقل الحرارة بين الأجسام الصلبة المتلامسة عن طريق الحرارى. 
(١)الحمل‏ (ب) التوصيل (ج) الإشعاع ( د ) الاتزان 
ات يضفت التغيجالكيميائى فق مس سدس بد الاق 
(۱) حجم (ب) شكل (ج) حالة ( د ) تركيب 
2- كيف تتأثرطاقة حركة جزيئات المادة عند انتقال الحرارة إليها؟ 
١(‏ ) تزداد طاقة الحركة (ب) تقل طاقة الحركة 
(ج) تظل طاقة الحركة كما هى ( د ) تتوقف طاقة الحركة 
3- عند تسخين المادة فإن الجزيئات المكونة لها 5 
(۱) تزداد سرعتها (ب) تتوقف عن الحركة (ج) تقل سرعتها (د)لاتتأثر 
4- إذا كانت نقطة غليان سائل 100 درجة مئوية فمن المحتمل أن يكون السائل هو 
(۱)الزئبق (ب) الماء (ج) الكحول (د)الزيت 
5- يجلس مجموعة من الأشخاص حول النارللتدفئة: فما طريقة انتقال الحرارة إليهم؟ 
(١)التوصيل‏ (ب) النقل (ج) الإشعاع (د )الاحتكاك 
6- أى المواد التالية تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة؟ : 
0 (۱) القماش (ب) الخشب (ج) المعادن (د ) البلاستيك 
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7- إذا كنت تريد تصميم منتج يكون موصلا جيدًا للحرارةء فما المواد التى ستختارها؟ 3 
( ا (ب) البلاستيك (ج) مادة الفوم الحدة 


8- يتم ارتداء ملابس صوفية ثقيلة شتاءً؛ وذلك لأنها مواد 

(۱) صلبة (ب) موصلة للحرارة (ج) عازلة للحرارة ( د ) ثقيلة الوزن 
9- عندما تلمس جسمًا ساخنا تنتقل الحرارة إلى يديك عن طريق . 

(١)التوصيل‏ (ب)الحما (ج) الإشعاع ( د )الاحتكاك 
0- عندما تقوم بكى الملابس تنتقل الحرارة من المكواة إلى الملابس عن طريق . 

(۱)التوصیل (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د )الاحتكاك 
1- يمكن انتقال الحرارة عن طريق الحمل خلال 

)١(‏ الخشب (ب) الهواء (ج) الفضاء ( د ) الحديد 
2- إذا قام حسام بوضع 44 جرامًا من العصير فى فريز الثلاجة . فما مقدار كتلة العصير بعد تجمده؟ 

(35(1 (ب) 40 (ج) 42 (د)4ه 
3- أى مما يلى يحدث عندما تنصهرالشمعة وتتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؟ 

)١(‏ تتغير كتلة المادة (ب) تزداد سرعة جزيئات المادة 

(ج) يتغيرعدد جزيئات المادة (د) يفنى بعض الطاقة 
4- الماء عند درجة حرارة 102 ” مئوية يكون فى الحالة : 

(١)الصلبة‏ (ب) السائلة (ج) الغازية ( د ) المتجمدة 
5- تلامس جسم درجة حرارته 50 درجة مئوية مع جسم آخردرجة حرارته 30 درجة مئوية فعند حدوث اتزان حرارى 

تصبح درجة حرارة الخليط تقريبًا درجة ملوية. 

3001 (ب)40 (ج) 50 (د)80 
6- تؤدى التغيرات .-.-....... للمادة إلى إنتاج مواد جديدة لها خواص مختلفة . 

1 الشيوياقة. (ب) الكيميائية. 

(ج) الفيزيائية والكيميائية. ( د ) لا توجد إجابة صحيحة. 
7- الصخرة الساكنة أعلى جبل تمتلك طاقة 7 

(۱) وضع (ب) حركة (ج) كهربية ( د ) ضوئية 

(© أكتمل العبارات الآنية باستكدام الكلمات آل بين القوسين: 
1- كتلة المادة بعد انصهارها كتلتها قبل انصهارها. (أقل من - تساوى) 
2- عند تصميم منتج موصل للحرارةء فما المادة التى ستختارها؟ . (المعدن -الخشب) 
3- عند الطرق بالشاكوش فوق قطعة من المعدن. فإن درجة حرارتها . (تزداد - تقل) 
4- نرتدى ملابس صوفية شتاء لأنها مواد للحرارة. (موصلة - عازلة) 
5- تنتقل الحرارة بالإشعاع خلال 2 (الألومنيوم - الفضاء) 
6- تقل سرعة الجزيئات المكونة للمادة عندما حوارة. ته تة 
7- تحتاج صناعة الخرسانة إلى (تسخين مكوناتها - خلط مکوناتها معا دون تسخين) 
8- عند تسخين الماءء. تنتقل الحرارة بين الجزيئات عن طريق الحرارى. (الإشعاع - الحمل) 
9- الهواء الساخن 5 (يهبط لأسفل - يرتفع لأعلى) 
0- عند انتقال الحرارة ب. ترتفع جزيئات المادة الساخنة لأعلى. وتهبط جزيئات المادة الباردة لأسفل. 
(التوصيل - الحمل) 


© 


GET |‏ 
(© تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1): 


نا (ب) 
1 التوصضيل 0 ) طريقة انتقال الحرارة خلال المواد الغازية أو السائلة. 
2- الحمل ١‏ ) طريقة تنتقل بها حرارة الشمس إلى الأرض. 
3- الإشعاع ١‏ )طريقة انتقال الحرارة بين الأجسام المتلامسة. 


© ضع علامة (”) أو علامة () أمام العبارات الآنية: 
1- من أمثلة المواد العازلة للحرارة الهواء والزجاج. 
2- يُصنع مقبض المكواة من الحديد. 
3- تعتبرالحرارة صورة من صور المادة. 
(©) 4- توجد ثلاث طرق لانتقال الحرارة هى الاتزان والحمل والتوصيل. 
5- تنتقل الحرارة من الجسم الأقل فى درجة الحرارة إلى الجسم الأعلى فى درجة الحرارة. 
6- المواد العازلة تمنع انتقال الحرارة خلالها تمامًا. 
7- أى جسم يمتلك بداخله طاقة حرارية. 
8- تنتقل الحرارة بالإشعاع بين المواد الصلبة المتلامسة. 
9- تقل كتلة قطعة الثلج عند تحولها إلى الماء. 
0- جميع المعادن موصلة للحرارة. 
1- يتم تسخين المعادن عند الطرق عليها باستخدام مطرقة. 
2- تفنى الحرارة عند انتقالها من جسم لآخر. 
3- عند ارتفاع درجة حرارة المادة تتغير كتلتها. 
4- يمكن أن تنتقل الحرارة بين جسمين متساويين فى درجتى حرارتهما. 
5 أنابيب الانكماش الحرارى لا تتحمل درجات الحرارة العالية . 
6- يتوقف العزل الحرارى لمقبض إناء على نوع المادة المستخدمة. 
7- الجسم الساخن تتحرك جزيئاته بسرعة أقل وتحمل طاقة أكبر. 
8- يستمراتتقال الحرارة عند الاتزان الحرارى بين الطعام الساخن والهواء . 
9 تتغير خصائص المادة عندما يحدث لها تغير كيميائى. 
0 اكتب المصطلح العلمى: 
1- الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها. ( 10 
(© 2- المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 
3- المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها. : 
4- طاقة تنتقل من الجسم الأعلى إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. ) 1 
5- انتقال الحرارة بين المواد الصلبة وبعضها عند تلامسها. 
6- انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أو الغازية. 
7- الطريقة التى تنتقل بها حرارة الشمس فى الفضاء. 
8- المادة لا تفئى ولا تستحدثء ولكن تتغير من حالة إلى أخرق. 0 مم سب 


س ص لسر ص ص لصم لصن لسن لشم سين لصي لسر nnn nn‏ 
کا متي ف ةميد يه ت تہ چا یہ یہ ع فيه ني ےه هه چ يد مد 


ل الاسداشة || 


(© أكمل الكارات اة : 


1- تصنع مقابض أوانى الطهى من مواد 5 
2- تنتقل الحرارة من الجسم إلى الجسم فى درجة الحرارة. 
3- من أمثلة المواد الموصلة للحرارة و 
4- من أمثلة المواد العازلة للحرارة 7 
5- تنتقل الحرارة فى السوائل والغازات عن طريق . 
6- تنتقل الحرارة بين الأجسام المتلامسة عن طريق .............. وتنتقل فى الفضاء عن طريق 
7- مادة تخضع صناعتها لكثير من التغيرات الكيميائية لبعض مركبات البترول. 
© استخرح الكلمة المختلفة: 
1- النحاس - الفضة - الخشب - الحديد. 
0 2- الحمل - التوصيل - الاحتكاك - الإشعاع. 
5 الخشب - المطاط - الألومنيوم - الزجاج. 


(© أكتلة متتوعة: 
1- اذكرالعوامل التى يتوقف عليها معدل انتقال الحرارة بين جسمين. 

(©) 2- تنتقل الحرارة بثلاث طرق مختلفة: ما هى؟ 
|5 اذكرثلاثة أمثلة للمواد الموصلة للحرارة. ا ۰ ٠‏ 
4- تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم: بينما تصنع مقابضها من البلاستيك. بم تفسرذلك؟ 

م - اذكر استخدامًا واحدًا للمواد العازلة ؟ ٠‏ ْ 
6- عندما تلمس كوب شاى ساخنًاء ما طريقة انتقال الحرارة إلى يديك؟ 
چ هاذا دک عند سیر مخلوط مق اترم تجو ا لحيو وماد دا فى فرن ساخن ثم تركه ليبرد ويتصلب؟ 58 
8- ماذا يحدث عند انصهارقطعة من الزبد (بالنسبة لكتلتها)؟ ۰ ٠‏ 
9- ماذا يحدث عند تلامس جسمين لهما نفس درجة الحرارة؟ 


0- ماذا يحدث عند تلامس جسمين مختلفين فى درجة حرارة كل منهما؟ 


1- فى الشكل المقابل: عند سقوط أشعة الشمس على الصخرة ترتفع 
درجة حزارتهاء حدد طريقة انتقال حرارة الشمس إلى الصخرة: وكية 
تتغير حركة الجزيئات المكونة لها؟ 


2- فى الشكل المقابل» عند تلامس الجسمين (1)و(ب): 
)١(‏ تنتقل الحرارة من الجسم إلى الجسم 
(ب) تنتقل الحرارة بين الجسمين عن طريق . 
(التوصيل - الحمل - الإشعاع - الاحتكاك) 
(ج) يستمرانتقال الحرارة بين الجسمين حتى تتساوى درجتى حرارتهما ويصلان إلى درجة حرارة 
فقوو قو (80-40-30-20) 


@ 


)١( ©‏ ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- تقل كتلة المادة عند انصهارها. )2 4 
2- تساعد المواد الموصلة على انتقال الحرارة خلالها بسهولة. ) 2 
3- النحاس من أمثلة المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها. 3 € 
4- الطاقة الحرارية للثلج أكبر من الطاقة الحرارية للماء. 8°38 
(ب) يصنع مقبض المكواة من البلاستيك. بم تفسرذلك؟ 
ENED) ©‏ 

1- تنتقل الحرارة عند تلامس جسمين معًا عن طريق 

(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د )الانصهار 
2- تنتقل الحرارة بالحمل فى 

)١(‏ الحديد والزجاج (ب) الماء والهواء (ج) الزيت والزجاج ( د ) الهواء والخشب 
3- يحدث الاتزان الحرارى بين الجسمين عند درجتى حرارتهما. 

(١)ارتفاع‏ (ب) انخفاض (ج) تساوى ( د )انعدام 
4- عند زيادة درجة الحرارة 

)١(‏ تقل سرعة الجزيئات (ب) تقل طاقة حركة الجزينات 

(ج) تزداد طاقة حركة الجزيئات ( د ) يزداد عدد الجزيئات 
(ب) اذكرثلاثة أمثلة للمواد العازلة للحرارة. 

© #9 اقول ات الاقبة بستكم العلمات بين الفوسين: 

1- عدد جزيئات المادة عند تسخينها. (يزداد - لا يتغير) 
2- الحرارة صورة من صور 1 (المادة - الطاقة) 
3- جميع المعادن التوصيل للحرارة. (جيدة - ردينة) 
4- ينص قانون على أن المادة لا تفنى ولاتستحدث .(بقاء الكتلة - بقاء الطاقة) 


(ب) الملابس الذكية لها عدة مميزات. اذكرها. 


0 تابع مستواكف 7:0 10:8 13:11 
© ر HRRK‏ 


15:14 


0 ار سرع 


1- من أمثلة المواد العازلة للحرارة 
(١)النحاس‏ (ب) الألومنيوم (ج) الزجاج ( د )الحديد 


2- اتعتبرالحرارة شکلد من أشتكال 


(١)الطاقة‏ (ب) السرعة (ج) المادة ( د )القوى 
3- تنتقل الحرارة عند تلامس جسمين يختلفان فى 
(١)الشكل‏ (ب) الحجم (ج) درجة الحرارة ( د ) الكثافة 
4- عندما يتعرض وجهك لضوء الشمس تشعر بالدفء لانتقال الحرارة إليك عن طريق .... 
(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د ) جميع ما سبق 


(ب) ما المقصود ب ...؟ الاتزان الحرارى. 


)١( ©(‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية 


1- عند ارتفاع درجة حرارة المادة تتغير كتلتها. 2 ( 
2- تكون درجة الحرارة النهائية أكبرمن درجة حرارة الجسمين المتلامسين. »$ € 
3- تصنع أوانى الطهى من البلاستيك. 0 )26 
4- تفنى الحرارة عند انتقالها من جسم لآخر. 39 € 


(ب) ماذا يحدث عند تلامس جسمين أحدهما ساخن والآخربارد؟ 


)١( 0‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- تنتقل الحرارة خلال المواد الصلبة بطريقة 


2- يصنع ...عند صهر مخلوط من الرمال والحجر الجيرى ورماد الصودا فى فرن ساخن. ثم تركه ليبرد. 


3- عند الطرق بالشاكوش فوق قطعة من المعدن فإن درجة حرارتها 

فب رة اغاق التحرارة :فى ات مواد الممائلة واا زی كنت 

(ب) عند وضع ملعقة فى كوب شای ساخن وملامستها نشعر 
بالسكونة. قم طريقة اتتقال الحرارة من المتعمة إلى يديك 


تابع مستواك 13:1 15:14 


© اخترالإجابة الصحيحة: 


1- تعتبردرجة الحرارة مقياسًا لمتوسط الحلاقة مو کیا ا 
)١(‏ الكيميائية (ب) الحركية (ج) الوضع ( د ) الكهربية 
2-. كل هما يلى يدث عند اكتساب جزينات المادة ظاقة حرارية ماعدا : 
)١(‏ زيادة سرعة الجزيئات (ب) حدوث تمدد حرارى 
(ج) زيادة عدد الجزينات (د) ضعف قوى الترابط بين الجزيئات 
3- تنتقل الحرارة بالإشعاع خلال : 
)١(‏ الفضاء فقط (ب) السوائل والغازات (ج) الفضاء والغازات (د)الموادالصلبة 
4- زيادة حجم المادة نتيجة التغيرفى درجة حرارتها يعرف ب الحرارى. 
7 تسسات (ب) الاتزان (ج) التفكك د )التمدة 
5- الشكل المقابل يوضح انتقال الحرارة ب: : رمه 5 
)١(‏ طريقة واحدة فقط (ب) طريقتين OE‏ 
(ج) ثلاث طرق مختلفة ( د ) لايمكن معرفة الإجابة كم 
6- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير السائل الموجود به مع تغيردرجة الحرارة. 
)١(‏ كتلة (ب) حجم (ج) كثافة (د)نوع 
7- عند خلط كميتين متساويتين من الماء مختلفتين فى درجة الحرارة 
)١(‏ لاتنتقل الحرارة بينهما (ب) تنتقل الحرارة من الماء البارد إلى الماء الساخن 


(ج) تصبح درجة الحرارة النهائية أكبرمن متوسط درجتى الحرارة قبل التاذدمس 

( د ) تصبح درجة الحرارة النهائية أقل قليلّد من متوسط درجتى الحرارة قبل التلامس 
8- أى الأجسام التالية يزداد بينها معدل انتقال الحرارة ؟ 

)١(‏ جسم درجة حرارته 30 "م وجسم آخردرجة حرارته 40 م. 

(ب) جسمان لهما نفس درجة الحرارة 40 "م 

(ج) جسم درجة حرارته 20 "م وجسم آخردرجة حرارته 50 م. 


( د ) جسم درجة حرارته 20 "م وجسم آخردرجة حرارته 15 "م . 


© قارن بين: 
- درجة انصهارالثلج ودرجة غليان الماء من حيث (التعريف والرقم الدال على كل منهما) 
وجه المقارنة درجة انصهار الثلج درجة غليان الماء 
1- التعريف 
2- الرقم الدال 


© ما هى المواد التى يتكون منها الزجاج ؟ اشرح باختصارخطوات تكوين الزجاج من هذه المواد. 


0 


الوحدة التانية 


© اخثرالإجابة الصحيحة: 


أنه الظاقةالسزارحة هخ 


)١(‏ درجة حرارة جسم (ب) انتقال الحرارة 
(ج) مجموع طاقات حركة الذرات والجزيئات ( د ) كتلة مادة 
2- تنتقل الحرارة من المادة إلى المادة 
(١)الأكثرسخونة:.‏ الأكثربرودة (ب) المجمدة. المنصهرة 
اققو بوود 3 الأكثر وة ( د ) الكبرى. الصغرى 
3- درجة حرارة المادة هى متوسط مقدار التى تمتلكها الجسيمات أو الجزيئات لعينة من المادة. 
)١(‏ طاقة الوضع (ب) الكتلة (ج) طاقة الحركة ( د )العدد 
4- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركتها. 
(۱) زادت (ب) قلت (ج) تساوت (د)انعدمت 


5- مايحدث من تباعد جزيئات المادة عندما تنتقل الحرارة إليها ي 

(۱)الانکماش (ب) التمدد (ج) النمو ( د ) نقطة التجمد 
6- عند تصميم منتج موصل جيد للحرارة؛ فما المادة التى ستختارها؟ 

(۱) الخشب (ب) البلاستيك (ج) الفوم ( د )المعدن 
7- تسمى عملية انتقال الحرارة بفعل حركة جزينات مادة سائلة أو غازية باسم 

(١)الإشعاع‏ الحرارى (ب) التوصيل الحرارى (ج)التجمد ( د ) الحمل الحرارى 
8- أى مما يلى يعد مثالا على انتقال الحرارة بالإشعاع؟ 

)١(‏ عندما يتعرض وجهك لضوء الشمس. تشعربالدفء. 

(ب) عند وضع وعاء به ماء على الموقد. فإنه يغلى. 

(ج) عند وضع نقطة حبرفى كأس ماء. 

( د ) عند وضع زجاجة ماء ساخن على السرير. فإنها تعمل على تدفنته. 


9- يمكن أن يتسبب رفع درجة حرارة المواد فى 


١(‏ )التجمد والتهدة. (ب) التكثف والانكماش. 
[ج) الانصهاروالتهده. ( د ) الانصهاروالانكماش. 
0- النقطة التى يتم عندها تسخين الجزينات فى الماء السائل وتباعدها عن بعضها البعض حتى تصبح غازًا 
كسفن 
)١(‏ نقطة الذوبان (ب) نقطة التجمد 
(ج) نقطة الغليان ( د ) طاقة الحركة 


© 


| | تترتياتالككات اهدرس 


© 


1- ما الطاقة الناتجة عن حركة جزيئات المادة؟ 


)١(‏ الحرارية (ب) الكيميائية 
(ج) المغناطيسية (د) الوضع 
2- أى مما يلى قد لا يكون مصدرًا للطاقة الحرارية؟ 
(۱) فرن صغير (ب) الشمس 
(ج) القمر ( د ) سخان 
3- تنتقل الحرارة بالحمل الحرارى فى جزيئات المواد التالية ما عدا 
اا (ب)الماء 
(ج) الغلاف الجوى ( د )الحدید 
14- يصل ضوء الشمس والحرارة إلى الأرض عن طريق 
(۱) التوصیل (ب) الإشعاع 
(ج) الحمل الحرارى ( د ) الحمل الحرارى والتوصيل 
5 للمادة فى الحالة السائلة حجم وشكل 
)١(‏ ثابت - ثابت (ب) متغير- ثابت 
(ج) متغير- متغير ( د ) ثابت - متغير 
6- يستخدم ...... فى قياس درجة حرارة المواد. 
)١(‏ وعاء القياس (ب) المخبارالمدرج 
(ج) الترمومتر ( د ) شريط القياس 


ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة: 


1- تنتقل الحرارة من المادة الأقل فى درجة الحرارة إلى المادة الأعلى فى درجة الحرارة. 
2- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام زادت طاقة حركتها. 

3- التجمد هوانتقال الحرارة بفعل حركة مادة سائلة أو غازية. 

4- يمكن أن يحدث نقل الطاقة الحرارية من خلال طريقتين فقط . 

5- وصول ضوء الشمس والحرارة إلى الأرض مثال على الإشعاع الحرارى. 

6- للمادة فى الحالة السائلة حجم ثابت وشكل متغير. 

7- يستخدم وعاء القياس فى قياس درجة حرارة المواد. 

8- تكون درجة الحرارة النهائية أكبرمن درجة حرارة جسمين متلامسين. 

9- الطاقة الحرارية تفنى عند انتقالها من جسم لآخر. 

0- تنتقل الطاقة الحرارية فى المعادن عن طريق الإشعاع. 


1- يتوقف انتقال الحرارة بين الجسمين عندما تتساوى درجة حرارة كل منهما. 


تا ت ت ب س ته ب بي ب ته ب 


پس پک چ سر پس کس پس پر پس پس ليسي 


لك 1 أكقرا لحان الطتسيحة: 


1- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركتها. 
(۱) زادت (ب) قلت (ج) انعدمت ( د ) تساوت 


2- أى العمليات التالية تحدث نتيجة اكتساب طاقة حرارية؟ 


(١)التجمد‏ (ب) التكثف (ج) التبريد (د)الانصهار 
3- يستخدم الترمومترفى قياس المواد. 

(۱) كتلة (ب) حجم (ج) درجة حرارة ( د ) كثافة 
4- أى من المواد التالية تبطئ من انتقال الحرارة خلالها 

(1) النحاس (ب) الحديد (ج) الخشب (د ) الألومنيوم 


(ب) ماذا يحدث عند: اكتساب مادة سائلة طاقة حرارية بالنسبة لقوى الترابط بين الجزيئنات؟ 


)١( ©‏ ضع علامة ( ”) أوعلامة () أمام العبارات الآتية: 
1- يحدث التمدد الحرارى عندما تتقارب جزيئات المادة من بعضها. 
2- عند درجة الغليان تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
3- مادة الزجاج مصنوعة من الرمال وكميات صغيرة من الحجر الجيرى ورماد الصودا. 
4- تنتقل حرارة الشمس فى الفضاء بالإشعاع. 


(ب) اذكر العوامل المؤثرة على معدل انتقال الحرارة. 


© 619 تخيرمن الكموه كما شاسب العموه 101 
0 (ب) 


لسر لسرن لسر سل 
ف يخا صي جيه 


| 1- درجة الحرارة ) ) انتقال الحرارة بفعل حركة جزيئات المواد السائلة والغازية. 
أ 2 التبخر ( )انتقال الحرارة خلال المواد الصلبة عند تلامسها. 
3 التوصيل 0 ) متوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 
ف الجهل الخرزارض ( ) تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 
(ب) فى الشكل المقابل: 


- عند تلامس الجسمين (1أ) و(ب) تنتقل الحرارة بينهما عن 


طريق درجة الحرارة 


جسم وا جسم لاج 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة (۸) أمام العبارات الآنية: 
1- تمتلك جزيئات الماء طاقة أكبرمن جزيئات الثلج. 
2- جميع السعادن عازلة للحرارة. 
3- تزداد قوى الترابط بين جزيئات المادة الصلبة عند انصهارها. 
4- يمكن أن تنتقل الحرارة بين جسمين متساويين فى درجة الحرارة. 


(ب) علل: تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم. 


(@ (1) اكنب المصطلح العلمى: 


1- مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة كلها. ) e‏ 
2- زيادة حجم المادة نتيحة ارتفاع درجة حرارتها. ) a‏ 
3- فجوات يتم تركيبها فى الجسورللسماح للمواد بالتمدد والانكماش. ER j‏ 


4- الطريقة التى تنتقل بها حرارة الشمس إلى الفضاء. ) a‏ 


(ب) ماذا يحدث عند: تلامس جسمين أحدهمأ ساخن والآخر بارد؟ 
0 (١)أكمل‏ العبارات الآنية: 
1- تنتقل الحرارة خلال المعادن بطريقة 


2- تعتمد فكرة عمل الترمومترعلى مبدأ الحرارى. 


3- عند زيادة درجة الحرارة المساقات بين جسيمات المادة: 
لقاب زات المادة لها حجم ثابت وشكل متغير. 


(ب) ما الذى يمثله الشكل المقابل؟ وما أهميته؟ 


= الشكل پل + 


عي د 


( مشروع الوحدة الثانية ‏ التبريد بالأوانى الفخارية 
الإناء الفخاررى 


الإناء الفخارى هو ابتكار لا يستخدم الكهرباء ويحافظ على بقاء الطعام باردًا وطازجًا؛ حيث يعمل من خلال التبريد التبخيرى. 


© من الأمثلة على التبريد التبخيرى: 

الشعور بالبرودة عند الخروج من الحمام الدافئ إلى غرفة باردة؛ حيث 
تتبخرالمياه الموجودة على جسمك بفعل حرارة الجسم فيبرد ماء جسماء 
فتشعربالبرودة. 
© كيف يبرد الإناء الفخارى ما بداخله؟ 

ندما تتبخر المياه فى الإناء الفخارى نظرًا لانبعاث الطاقة الحرارية من 
الشمس. تمتص المياه الحرارة من الإناء الداخلى؛ مما يؤدى إلى تبريد 
الجزء الداخلى. وكذلك ما يحتويه. 


© فكرة عمل الأوانى الفخارية 

© يصنع الإناء الفخارى من إناءين من الطين. إناء صغيرداخل إناء أكبر. مع وجود مساحة بينهما مملوءة بالرمال الرطبة . 
© يتم نقع قطعة من القماش فى الماء. ثم يتم عصرها ووضعها فوق الإناء الفخارى. 

© عندما تتبخر المياه الموجودة فى الرمال من خلال الإناء الخارجى. يتم نقل 

الحرارة بعيدًا عن الإناء الداخلى. 
© يتم تبريد الجزء الداخلى من الإناء. ويظل الهواء البارد موجودًا داخل الإناء. 
© يحدث التبريد بشكل أسرع عند وضع الإناء الفخارى فى مكان جيد التهوية 
مثل مروحة موجهة إليه. 


© يؤدى وجود الرياح إلى إجراء عملية التبخرعن طريق سحب جزيئات الماء التى تحمل الحرارة بعيدًا. 


© الجدول التالى يوضح تجرية حفظ بعض الأطعمة فى الأوانى الفخارية: 


شار الوقت الذى يظل الطعام فيه طازجًا الوقت الذى يظل الطعام فيه طازجًا عند 
دون الإناء الفخارى استخدام الإناء الفخارى 
الطماطم يومان 0 يومًا 
الجزر 4 أيام 0 يومًا 
البامية 4 أيام 7 يومًا 
الجرجير يوم واحد 5 أيام 


© خطوات تجهير الأواتى الفخارية للتبريد: 


© أحضر وعاءين من الفخار غير مطليين يتناسب وضع أحدهما داخل - 


الآخر. مع وجود مسافة حوالى 6 سم بينهما. 


¥ 
© املأ قاع الإناء الأكبر بالرمال حتى ارتفاع 5 سم» ثم ضع الإناء الأصغر 
داخل الإناء الأكبر. 
©6 قم بسد الفتحة الموجودة فى قاع الإناء بالطين أو بسدادة مطاطية . ثم 


املأ المسافة بين الإناءين بالرمال . 


© أضف المياه إلى الرمال ثم قم بتغطية الإناءين بقطعة قماش مبللة . 


© مزايا وعيوب استخدام كل من الإناء الفخارى والثلاجة العادية 


الجهاز 


الثلاجة 


الإناء الفخارى 


@© حجم الإناء. 


ا ع 


تحافظ الثلاجات على بقاء درجة الحرارة ثابتة 
وتتميز بكبر حجمها؛ لذا فقد تخزن الكثير من 
الطعام؛ كما يجب حفظ بعض الأطعمة والعلاجات 


فى درجة حرارة أقل من درجة حرارة الإناء الفخارى. 


من السهل إعداد الإناء الفخارى. فهو منخفض 
الصيانةء ولا يحتاج إلى الكهرباء. ويسهل نقله. 
وتكلفته أقل من الثلاجات. ويحافظ على بقاء 
الطعام طازجًا بشكل أكبرمما يكون فى الهواء. كما 
يمكنه أن يساعد فى القضاء على الجوع فى العالم. 


© هل الإناء الداخلى مطلى أولا. 


العيوب 


الثلاجات كبيرة الحجم ويصعب نقلهاء ويجب 
أن تعمل بالكهرباء. كما أنها باهظة الثمن لشرائها 
وتشغيلهاء وتتسبب فى حدوث مشاكل بيئية عند 
تعطلها. وقد تحتاج إلى إجراء إصلاحات مكلفة. 


يمكن أن يستخدم الإناء الفخارى الكثير من الماء 
ولا يعمل جيدًا فى الأماكن التى تكون فيها رطوبة 
عالية. كما أنه صغير الحجم ويصعب إجراء عملية 
التبريد إذا كان هناك الكثيرمن أشعة الشمس. قد 
يحتاج الأشخاص إلى استخدام أوانى زير منفصلة 
للحوم والخضراوات. 


هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الإناء الفخارى ومدى تبريده» مثل: 


© اختلاف نوع الرمال. 


ملحق المراحعة العامة 
والامتحانات 


٠‏ مراجعة الأضواء العامة على المنهج. 
٠‏ تدريبات الأضواء العامة على المنهج. 
٠‏ امتحانات الإدارات التعليمية لعام 2024 م. 


٠‏ الإجابات النموذجية. 


أولا: قاموس المصطلحات 


المصطاح العلمى 
(3) النظام 

(2) الخلية 

(3) الجهاز 

(©) العضو 

(5) النسيج 

(6) الميكروسكوب 

(7) العضية 

(8) السيتوبلازم 

(9) البلاستيدات الخضراء 


© جدار الخلية 
7 الفجوة العصارية 


62 الكائنات وحيدة الخلية 
3 الكائنات عديدة الخلايا 
4© التنفس الخلوى 

9 انقباض العضلات 

69 العضلات الإرادية 

2© العضلات اللاإرادية 

9 العضلات الهيكلية 
9 الخلايا العضلية 

20 الهرمونات 

22 الجهاز التنفسن 

63 جهاز الإخراج 


64 عملية الإخراج 


9 


التعريف 
مجموعة عناصر تعمل معا لتؤدى وظيفة محددة. 


© وحدة بناء الكائن الحى, 
© الوحدة الأساسية لبناء الحياة على سطة الأرض. 


مجموعة من الأعضاء التى تعمل معا على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم . 
مجموعة أنسجة مرتبطة مغا وتشارك فى أداء وظيفة معينة. 

مجموعة خلايا متشابهة فى الشكل والوظيفة. 

جهاز يستخدم لتكبير وفحص الأشياء الدقيقة. 

تركيب داخل الخلية له وظيفة محددة. 

سائل هلامن تسبح فيه مكونات الخلية. 

تراكيب داخل الخلية توجد بها صبغة الكلوروفيل التى تعطى النبات لونه الأخضر. 
المادة الخارجية الصلبة التى تحيط بخلايا النبات لمنحها شكلا محددًا. 


تركيب يشبه الكيس ويستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات وتكون كبيرة 
فى الخلايا النباتية. 


كائنات حية بسيطة تتكون أجسامها من خلية واحدة فقط. 

كاتنات حية معقدة تتكون أجسامها من العديد من الخلايا. 

عملية استخدام الأخسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام. 
عملية تقلص ( تقليل ) طول العضلات. مما يؤدى إلى حركة العظام فى اتجاه وا 
عضلات يمكن التحكم فى حركتها مثل ( عضلات الذراع والرقبة ). 

عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيها مثل ( عضلة القلب والعين ). 

عضلات تتصل بالعظام وتعمل على تحريك عظام الجسم . 

ألياف طويلة تسمه بالحركة وقادرة على تخزين وإطلاق الطاقة بسرعة. 

مواد تغرزها الغدد الصماء تساعد الجسم على الاستجابة فى المواقف المختلفة. 
نشا حيوانى مخصص لتخزين الطاقة ( سكر الجلوكوز ) بواسطة الكبد والعضلات . 
نظام من الأعضاء والأنسجة التى تساعد الكائن الحى على التنغس . 

مجموعة من الأعضاء والأجهزة تجمع الفضلات التى أنتجتها الخلايا وتطردها خارج الجسم 


عملية حيوية يقوم بها الجسم لطرد الفضلات التى أنتجتها الخلايا عبر أغشيتها. 


29 النفرونات 
0 الأنسولين 
2 مرض السكر 


9 مضخة الأنسولين 
(29) الدائرة الكهربية 


60 الكهرباء 

(67الثيار الكهربى 

62 التوصيل علن التوالى 
(63 التوصيل على التوازى 
69 المقاومة الكهربية 
559 المواد الموصلة 

66 المواد العازلة 

67 الصدمة الكهربية 
68 منظم ضربات القلب 
69 الجاذبية الأرضية 

69 القوة المغناطيسية 
(67 المغناطيسية 
42)المواد المغناطيسية 
43 المواد غير المغناطيسية 
44 المجال المغناطيسىن 


49 مخطط المجال المغتاطيسن 
49 التوربين 


42 المولد الكهرين 


68 الجلفانومتر 


مرا 


وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشية الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. 
هرمون ينظم مستوى السكر فى الدم. 
مرض يحدث نتيجة عجز البنكرياس عن إفراز هرمون الأنسولين بكميات كافية. 


جهاز يتصل بالجسم ويساعد مرضى السكر على ضبط مستوى السكر فى الدم عن طريق 
حقن الأنسولين بشكل تلقائى عند حاجة الجسم إليه. 


© مسار مغلق تتدفق الكهرباء خلاله. 
© مسار مغلق لحركة التيار الكهربى. 


صورة من صور الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية فى موصل ( سلك معدنى ). 
حركة الشحنات الكهربية ( الإلكترونات ) عبر موصل كهربن فى مسار مغلق . 
طريقة يتم فيها توصيل الأجهزة فى مسار واحد. 

طريقة يتم فيها توصيل الأجهزة فى عدة مسارات . 

أحد مكونات الدائرة الكهربية التى تحد من سريان التيار الكهربى. 

المواد التى تسمح بمرور الكهرباء خلالها. 

المواد التى لا تسمخ بمرور الكهرباء خلالها. 

أحد أخطار الكهرباء تحدث نتيجة سريان التيار الكهربى فى جسم الإنسان. 
جهاز يعمل بالبطارية يحفز عضلة القلب على النبض على فترات منتظمة. 
قوة تسحب الأجسام لأسفل باتجاه مركز الأرض. 

قوة تنشاً بين المغناطيس ومواد معينة بالقرب منه. 

قوة غير مرئية ولكن يمكن ملاحظة تأثيرها مثل الجاذبية. 

المواد التى تنجذب للمغناطيس مثل ( الحديد والنيخل والكوبلت). 

المواد التى لا تنجذب للمغناطيس مثل ( الخشب والألومنيوم والبلاستيك ). 
حيز حول المغناطيس تظهر فيه آثار القوة المغناطيسية. 

التمط الذى تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس. 


جهاز يستخدم مجموعة شفرات تدور بتأثير قوة الرياة أو الماء المتدفق عبر السدود أو عن 
طريق قوة البخار الناتجة عن غليان الماء لتوليد طاقة ميكانيكية. 


جهاز يحول الطاقة الميكانيكية المتولدة فى التوربين إلى طاقة كهربية. 


جهاز يستخدم للاستدلال على مرور التيارات الكهربية الصغيرة. 


الأضواء العامة على المتهج أ oo‏ 


Oy‏ ملحق المراجعة العامة والامتحانات 


ثانيًا: اذكر وظيفة (أهمية) 
1- العضيات: 

العضية الوظيفة (الأهمية) 
(3) النواة تتحكم فى كافة أنشطة الخلية, فهى مسئولة عن انقسام الخلية وتكوين البروتينات . 
(2) جدار الخلية طبقة صلبة تحيط بخلايا النبات وتمنحها شكلا محددًا . 
(3) غشاء الخلية © يتحخم فى خروج ودخول المواد من وإلى الخلية. 

يحافظ على توازن الماء داخل الخلية. 

(4) السيتوبلازم سائل هلامى تسبح فيه مكونات الخلية. 
(5) الميتوكوندريا تمد الخلية بالطاقة التى تحتاجها من خلال عملية التنفس الخلوى. 


(6) جهاز جولجنى 
(7) الشبكة الإندوبلازمية 
(8) الفجوة العصارية 


(9) البلاستيدات الخضراء 


يساعد فى تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 


تساعد فى جمة ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 


ن العناصر الغذائية والمياه والفضلات. 


تحتوى على مادة الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضوثى فى الخلايا النبائية فقط. 


2- بعض أجهزة الجسم: 


الجهاز 


الغم ( اللعاب والأسنان ) 


المرىء 


المعدة 


الأمعاء الدقيقة 


» الأمعاء الغليظة 
(القولون) 


٠‏ الرتتان 


عضلة الحجاب الحاجز 


التركيب الوظيفة 
مضخ الطعام عن طريق الأسنان التى تتحرك بمساعدة عضلات الفك. 

ه ترطيب وتفكيك الطعام كيميائيًا عن طريق اللعاب الذى يحتوى على 
الأنزيمات التى تغرزها الغدد اللعابية. 
تدفع عضلات المرىء الطعام باتجاه المعدة, 


تفكك الطعام بصورة أكبر عن طريق: 
- الحركة التموجية المستمرة للمعدة. 
- إفراز السوائل الهاضمة ( الحمض والأنزيمات ). 

» استكمال تفكيك الطعام كيميائيًا عن طريق الأنزيمات التى يفرزها 
البنكرياس والحويصلة الصفراوية. 
بدء امتصاص العناصر الغذائية ونقلها إلى الدم عن طريق الشعيرات 
الدموية الموجودة فى جدارها. 


تخزين الطعام غير المهضوم حتى يخرة من الجسم فى صورة فضلات 
صلبة تسمن البراز. 


مسئولتان عن التنفس من خلال الحصول على الأكسجين والتخلص من 
ثانى أكسيد الكربون. 


مسئولة عن حدوث عمليتى الشهيق والزفير. 


ه٠‏ عضلة القلب 
الدورى 

٠‏ الأوعية الدموية 

» الجهاز البولى 

عن طريق الكليتين. 

الإخراجى 1 1 

ه الجلد ۾ إخراج العرق من الجلد. 

٠‏ الجهاز التنفسى 


العضلى ه العظام والأوتار والغضاريف 


مراجعة الأضواء العامة على المتهج أ Co‏ 


» ضغ الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى كل خلايا الجسم. 
٠‏ نقل الدم المحمل بالغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى كل أجزاء الجسم. 


» ترشيخ الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم مثل اليوريا فى صورة بول 


٠‏ إخراج ثانى أكسيد الكربون من الرئتين. 


» مسئولة عن حركة العظام بمساعدة العضلات. 


الهيكلر والأريطة والعضلات 


ه تساعد الجسم على الاستجابة للخطر. 
٠‏ تحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط الدم. 


الغدد الصماء ٠‏ الغدد التن تفرز الهرمونات 


3- الأداة أو الجهاز: 
الأداة أوالجهاز 
© البطارية مصدر التيار الكهربى. 


© المفتاح الكهرين 


يتحكم فى فتخ وغلق الدائرة الكهربية. 


(3) الجلفانومتر يستخدم للاستدلال على مرور التيارات الكهربية الصغيرة. 
(4) المغناطيس يستخدم فى المحركات وأجهزة الكمبيوتر. 

(5) التوربينات توليد طاقة ميكانيكية ( حركية ). 

(6) المولد الكهربى تحويل الطاقة الميخانيخية إلى طاقة كهربية. 


7) المقاومة الكهربية 
(7) المقاومة ب عند زيادة التيار الكهرين. 


منظم ضربات القلب 


تا: أههم المقارنات 


1- الخلية الحيوانية والخلية النباتية: 


وجه المقارنة الخلية الحيوانية 
جدار الخلية لايوجد 
البلاستيدات الخضراء لاتوجد 
صنع الغذاء لاتصنع غذاءها بنفسها 
الفجوة العصارية صغيرة 


تحفيز عضلة القلب على النبض بش 


إبطاء سريان الإلكترونات عبر الدائرة الكهربية - تقليل الأضرار التن تلحق بمكونات الدائرة 


ل منتظم لمرضن القلب. 


الخلية النباتية 
يوجد ( يتخون من السليلوز ) 
توجد 
تصنع غذاءها بنغسها 


كبيرة 


ل ملحق المراجعة العامة والامتحاناق] 
2- الفضلات التى تنتجها خلايا الجسم وكيفية التخلص منها: 
الفضلات نوع الفضلات 


فضلات غير إخراجية 
الطعام غير المهضوم 


غاز ثانى أكسيد الكربون 
الماء الزائد والأملام فضلات إخراجية 
اليوريا 


3- المواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة للكهرباء: 


وجه المقارنة المواد الموصلة للكهرباء 
kt‏ مواد تسمه بسريان الكهرباء (الإلكترونات) 
I‏ خلالها بسهولة. 
أمثلة الحديد - النحاس - الألومنيوم 


4- المواد المغناطيسية والمواد غير المغناطيسية: 


وجه المقارنة المواد المغناطيسية 
التعريف المواد التى تنجذب إلى المغناطيس 
أمثلة الحديد - النيكل - الكوبلت 


5- التوصيل على التوالى والتوصيل على التوازى: 


التوصيل على التوالى 


كيفية الت: من الفضلات 
يتم التخلص منها عن طريق الأمعاء الغليظة 
(فتحة الشرة) فى صورة براز 

يتم التخلص منها عن طريق الرئتين فى صورة 
هواء الزفير. 


يتم التخلص منها عن طريق الجلد فى صورة عرق. 


يتم التخلص منها عن طريق الكليتين فى 
صورة بول. 


المواد العازلة للكهرباء 


مواد لا تسمخ بسريان الكهرباء ( الإلكترونات ) 
خلالها بسهولة. 


الخشب - البلاستيك - المطاط - الزجاة 


المواد غيرالمغناطيسية 
المواد التى لاتنجذب إلى المغناطيس 


النحاس - الألومنيوم - الخشب - البلاستيك - 
الورق 


التوصيل على التوازى 


© يتم توصيل جميع مكونات الدائرة بمصدر الطاقة فى © يتم توصيل جميك مكونات الدائرة بمصدر الطاقة فن 


مسار واحد. أكثر من مسار. 


© لا يتفرع التيار الكهربى ويسرى فى مسار واحد فقط. © يتفرع التيار الخهربى ويسرى فى عدة مسارات مختلفة. 


© إذا توقف أو تعطل جهاز (مصباح) فى الدائرة تتوقف 0# إذا توقف أو تعطل جهاز (مصباع) فى الدائرة فإن باقى الأجهزة 
الدائرة بأكملها عن العمل. تستمر فى العمل. 


6- أوجه التشابه والاختلاف بين الجاذبية والمغناطيسية: 


التشابه الاختلاف 
© قوتان غير مرئيتين. © قوة الجاذبية تجذب كل المواد. بينما القوة المغناطيسية تجذب 
تجذب كل منهما الأجسام . مواد محددة فقط. 
لا يشترط لمس الجسم مباشرة للتأثير فيه. الجاذبية هى جذب فقط بينما المغناطيسية هى قوة جذب 
أو تنافر. 


رابغا: أهم التعليلات 


سر لنباتية لا تستطيع الخلية الحيوانية ذلك 
© ب بب وجود البلاستيدات الخضراء فى الخلية النباتية وعدم وجودها فى الخلية الحيوانية. 


ر) للميتوكوندريا أهمية كبيرة فى الخلايا 
(©) لأنها مراكزإنتاج الطاقة فى الخلية وتحدث فيها عملية التنفس الخلوى. 
سرة) لاتحتوى الخلايا الحيوانية على جدار الخلية 


(ع) لأن لديها هياكل فى أجسامها تساعدها فى الحفاظ على شكلها. مثل: العظام فى بعض الحيوانات: والهيكل الخارجى فى الحشرات. 


سر4) يتحكم غشاء الخلية فى خروج ودخول المو 


(©) لأنه يتميز بخاصية النفاذية الاختيارية. 
سرة) لا يعتبر البراز 
(€) لأن البرازفضلات طعام غير مهضوم ولا ينتج من خلايا الجسم. 
سرة) عضلات القلب من العضلات اللاإرادية 

(ج) لأنها تد يك تلقائيًا ولايمكن التحكم فى حركتها. 

س) تعتير الكلية هى العضو الرئيسى فى الجهاز البولى 


(©) لأنها مسئولة عن تنقية الدم من اليوريا والفضلات الأخرى. 


من المواد الإخراجية 


در8) تعتبر عضلات الرقبة من العضلات الإرادية 
(ج) لأنه يمكن التحكم فى حركتها. 

درة؛ يصاب بعض الأشخاص بمرض السكر 

(ج) ب ب حدوث قصورق أداء البنكرياس لوظيفته. 

س) تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس 

(2) لأن النحاس من المواد الموصلة التى تسمح بمرورالكهرباء خلالها. 

س) حدوث صدمة كهربية لشخص عند لمسه لسلك غير معزول یمر به تيار كهربى 

© لأن جسم الإنسان يحتوى على كمية كبيرة من الماء الذى يحتوى على أملاح ذائبة فيه تجعل الماء موصلا جيدًا للكهرباء. 
لدو تغطى الأسلاك الكهربية بمادة البلاستيك 

(©) لأن البلاستيك من المواد العازلة التى تقاوم سريان التيارالكهرن خلالها. 

س) عدم استخدام التوصيل على التوالى فى المنازل 

(©) لأنه إذا تعطل أو توقف جهازف الدائرة فإن الدائرة بأكملها تتوقف عن العمل . (o‏ 


ا ا ملحت الماجعة العامة ولدمتحتدت 


سا) ينجذب الحديد إلى المغناطيس 

(©) لأن الحديد مادة مغناطيسية. 

15u‏ توصيل المصابيح الكهربية على التوازى فى المنازل 

(ج) لأنه إذا تعطل أو توقف جهاز ( مصباح ) ف الدائرة فإن المصابيح الأخرى تظل مضيئة . 
س1 تحتوى الكلية على النفرونات 

(ج) لتنقية الدم من اليوريا والفضلات الضارة الأخرى فى صورة بول. 

س17) تعتبر الكا ةه من اعضاء الإخراج 

© لأنها تنقى الدم من الفضلات الضارة مثل اليوريا. 


خامسا: ماذا يحدث فى الحالات التالية..؟ 


سرلً) عدم احتواء الخلية على غشاء بلازمى (©) لن يتم التحكم فى دخول وخروج المواد من وإلى الخلية . 
سرع) دخول كمية كبيرة من الماء للخلية (©) تنتفخ الخلية حتى تنفجر. 

سرق) إذا اختفى جدار الخلية من الخلية التباتية (©) لم يكن للخلية النباتية شكل محدد. 

سرة) انقباض وانبساط عضلة القلب (©) يتم ضخ الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم. 

درة) لمس سلك غير معزول يمربه تيا ركهربى (ع) يسرى التيار الكهرن فى الجسم وتحدث صدمة كهربية . 


سرة) لف سلك یمر به تیار كهربى حول مسمارمن الحديد. (5) يتولد مجال مغتاطيسى حول السلك. 


سادسا: أهم الرسومات والأشكال 


العدسة العينية 
العدسة التى يتم النظر من خلالها إلى عينة 
الخلايا 


المقبض الضابط الكبير 


المقبطن الشايط الدقيق. ب 


فراع 
هثبت الشريحة 
المرأة 


لتوفيركمية ضوء مناسبة لرؤية العيئة 


القاعدة 


أولاً: قاموس المصطلحات 


المصطاح العلمر 
(3) الطاقة الحرارية (الحرارة) 


@ درجة الحرارة 

(3) طاقة الحركة 

© عملية الانصهار 
(5) عملية التجمد 
© درجة الانصهار 
(9) درجة الغليان 

© التمدد الحرارى 
(17) الانكماش الحرارى 
02 الترمومتر 


03 فواصل التمدد الحرارى 


4 المواد الموصلة للحرارة 
(15) المواد العازلة للحرارة 


الاتزان الحرارى 
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2© السعرات الحرارية 
8© التوصيل الحرارى 
© 


الحمل الحرارى 


4 أنابيب الانكماش الحرارى 


ه مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة كلها. 
صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل 
فن درجة الحرارة. 

متوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 

الطاقة التى يكتسبها الجسم بسبب حركته. 

تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند ارتفاع درجة حرارتها. 

تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند انخفاض درجة حرارتها. 

تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند ارتفاع درجة حرارتها. 

تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عند انخفاض درجة حرارتها. 

درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 

درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 

زيادة حجم المادة نتيجة ارتفاع درجة حرارتها. 

نقص حجم المادة نتيجة انخفاض درجة حرارتها. 

أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة المواد المختلفة. 


فواصل تتيح للمبانى أو الكبارى التمدد أو الانخماش بطريقة آمنة دون حدوث أى ضرر. 
فجوات صغيرة يتم تركها فى الجسور للسماة للمواد بالتمدد والانكماش. 


المواد التى تسم بمرور الحرارة خلالهابسهولة مثل المعادن. 
المواد التن لا تسمة بمرور الحرارة خلالها بسهولة مثل البلاستيك والخشب والزجاج. 

حالة تحدث عند تساوى درجة حرارة الأجسام تؤدى إلى توقف انتقال الحرارة بينها. 
وحدة قياس الحرارة. 

انتقال الطاقة الحرارية من جسم ساخن إلى جسم بارد عند حدوث تلامس مباشربينهما. 
انتقال الطاقة الحرارية بفعل حركة مادة سائلة أو غازية. 

انتقال الحرارة عبر الفضاء فى صورة موجات. 

الكتلة الكلية للمادة مقدار ابت لا يتأثر عند حدوث تغير للمادة. 

مادة قوية يسهل تشكيلها تتكون من خلط الصخور والرمال والماء. 

مادة قوية متينة تصنع من خلط وتسخين خام الحديد وخامات أخرى. 


أنابيب مصنوعة من البلاستيك تتحمل درجات الحرارة العالية. 


[مراجعة الأضواءالعامةعان تيوه [ ا 


[3232200” | ملحق المراجعة العامة والامتحانات 


ثائيًا: أهم المقارنات 


التسخين أو التبريد فى حركة الجسيمات وحالة المادة: 


وجه المقارنة التسخين (اكتساب طاقة حرارية ) التبريد (فقد طاقة حرارية) 
درجة حرارة المادة ترتفع تنخفض 
سرعة جسيمات المادة تزداد تقل 
طاقة حركة الجسيمات تزداد تقل 
قوى الترابط بين الجسيمات تقل تزداد 
المسافات بين جسيمات المادة تزداد تقل 
حجم المادة تتمدد المادة حراريًا ويزداد حجمها تنكمش المادة حراريًا ويقل حجمها 
تغير حالة المادة تنصهر أو تتبخر تتجمد أو تتكثف 


2- المواد الصلبة والسائلة والغازية من حيث الحجم والشكل: 


وجة المقارنة المادة الصلبة المادة السائلة المادة الغازية 
الحجم ابت ابت متغير 
الشكل ابت متغير متغیر 


٠3‏ المواد الموصلة للحرارة والمواد العازلة للحرارة: 


وجه المقارنة المواد الموصلة المواد العازلة 
التعريف المواد التى تسمح بمرور الحرارة خلالها بسهولة المواد التى لا تسمة بمرور الحرارة خلالها بسهولة 
أمثلة المعادن مثل: الحديد - النحاس - الألومنيوم الخشب - البلاستيك - الزجاج - الهواء - الأقمشة 


ثالثا: أهم التعليلات 


سرا مقدارالطاقة الحرارية للشمع المنصهر أكبرمن الشمع الصلب 

© لأن سرعة جزئيات المادة فى الحالة السائلة أكبرمن سرعة جزيئات المادة فى الحالة الصلبة. 

سر2 سرعة انتشارلون الطعام فى الماء الساخن أكبرمن سرعة انتشاره فى الماء البارد 

(©) لأن جزينات الماء ال اخن تتحرك بشكل أسرع. مما يتسبب فى زيادة عدد تصادمات الجزيئات مع بعضهاء فيسهل انتشار 
لون الطعام. 

سر ترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية 

(©) لتجنب حوادث القطارات نتيجة تمدد القضبان بفعل الحرارة. 

سرة يزداد حجم البالونات المملوءة بالهواء إذا تركت فترد 

(€) لأن زيادة درجة الحرارة تؤدى إلى تقليل قوى الترابط وزيادة المسافات بين جزيئات الهواء وبالتالى يزداد الحجم. 

سرة تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البالاستيك 

(ج) لأنها مواد عازلة للحرارة؛ فلا تصل الحرارة إلى أيدينا. 

سرة تصنع أواتى الطهى من الألومنيوم 

(€) لأن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة. 

سج ارتفاع الكحول داخل الترمومتر لأعلى عند وضعه فى ماء ساخن 


© )لان الكحول يتمدد بالحرارة. 


0000 
رابعًا: ماذا يحدث عند..؟ 


سم اكتساب المادة الصلبة طاقة حرارية 

(ع) تزدادٌ سرعة الجسيمات وتزداد المسافات. بينها فتقل قوى الترابط وتتحول إلى الحالة السائلة . 
رعً) تلامس جسمين مختلفين فى درجة الحرارة 

(ج) تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة حتى يحدث بينهما اتزان حرارى. 
سرةً) فقد المادة طاقة حرارية. 

(©) تقل سرعة الجسيمات وتقترب من بعضها. وبالتالى تتجمد المادة أوتتكثف . 

سرة) تلامس جسمين لهما نفس درجة الحرارة 

(©) لا يحدث انتقال الحرارة بينهما. 

سرة) زيادة سرعة جسيمات المادة. 

(©) تزداد طاقة حركة الجسيمات فترتفع درجة حرارة المادة. 

سرق) وضع ترمومتر داخل مواد بدرجات حرارة مختلفة. 

(©) يتمدد أوينكمش الكحول اعتمادًا على درجة حرارة المادة . 

سرمً) بناء الكبارى بدون فواصل التمدد. 

(©) يتمده الكوبرى عند تعرضة للحرارة هما يتسبب ف خدوث ا تختاءات له أوانهيارة. 

سرةً) صنع مقبض المكواة من المعدن 

(ج) تنتقل الحرارة من المكواة إلى أيديناء ولن نستطيع الإمساك بها لكى الملابس. 


سرة) عدم ترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية. 


(ج) تتمدد قضبان السكك الحديدية عند تعرضها للحرارة» مما يؤدى إلى حدوث انحناءات تتسيب فى وقوع الحوادث. 
خامشا: أهم المخططات 


1- طرق انتقال الحرارة: 


1 
الاختلاف فى درجات الحرارة مساحة السطح طول مسافة التلامس 


تدريبات الأضواء العامة على المنهج 


© تذكر ©فهم © تطبيق © تحليل 
(@ اخترالإجابة الصحيحة: 
1- يتكون جسم من خلية واحدة. 
(١)الطيور‏ (ب) الإنسان (ج) البكتيريا ( د ) النبات 
2- يعتبر من المواد المغناطيسية. 
(١)الخشب‏ (ب) الورق (ج) الحديد (د ) البلاستيك 
3- يتكون جدارالخلية من مادة 
)١(‏ النيتروجين (ب) السليلوز (ج) الذهب ( د ) الفوسفور 
4- يصل ضوء الشمس والحرارة إلى الأرض عن طريق 
(١)التوصيل‏ (ب) الإشعاع (ج) الحمل الحرارى (د)الحمل والتوصيل 
© 5- تعتبر عضلات .. من العضلات اللاإرادية . 
(١)القلب‏ (ب) الفخذ (ج) الذراع ( د ) الرقبة 
6- تنتقل الحرارة فى السوائل والغازات عن طريق 
(۱) التوصيل (ب) الحمل (ج) الإشعاع (د) غيرذلك 
7- عضلات من العضلات الإرادية التى يمكن التحكم فى حركتها. 
(١)المعدة‏ (ب) الأمعاء (ج) المرىء ( د )الرقبة 
8- عملية انتقال الحرارة بفعل حركة جزيئات المادة السائلة أو الغازية تسمى 
(١)الإشعاع‏ (ب) التوصيل (ج) الحمل الحرارى (د)التجمد 
9- يقوم الجهاز بنقل الدم والغازات والعناصر الغذائية . 
(۱) الدوری (ب) التنفسى (ج) العضلى الهيكلى (د)الإخراجى 
0- تقارب جزيئات المادة عندما تفقد الحرارة يسمى 
(۱)الانکماش (ب) التمدد (ج) نقطة الغليان ( د ) نقطة التجمد 
1- وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم تسمى 
١١‏ )الرئة (ب) النفرونات (ج) الأنزيمات ( د ) القصبة الهوائية 
2- تسقط الأجسام على الأرض بسبب قوة 2 
)١(‏ الكهربية (ب) الدفع (ج) المغناطيسية ( د ) الجاذبية 
3- أثناء دخول الهواء إلى الرئتين عضلة الحجاب الحاجز. 
)١(‏ ترتفع (ب) تدور (ج) تنقبضن ( د ) تنبسط 
4- يتسبب رفع درجة حرارة المواد فى حدوث 
(١)التجمد‏ والتمدد (ب) الانصهاروالتمدد 
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(ج) التكثف والانكماش 
5- المسارالمغلق الذى تنتقل خلاله الإلكترونات 


اد ) التحمد وا كفاش 


(ب) التيارالكهريى 


١(‏ ) الدائرة المفتوحة 
(ج) الكهرياء ( د ) الدائرة المغلقة 


EO EEEEEETEED 


6- الماء عند درجة حرارة 102 م يكون فى الحالة 


(١)الصلبة‏ (ب) السائلة (ج) الغازية ( د ) المتجمدة 
7- انصهرمكعب من الثلج كتلته 10 جرامات فإن كتلة الماء السائل تكون . جرامات. 
)5 (ب)9 (ج) 10 (د)12 
8- أحد مكونات الجهاز الدورى وتنقسم إلى شرايين وأوردة وشعيرات دموية 
١(‏ )الأوعية الدموية (ب) القلب 
(ج) الدم ( د ) الهرمونات 
9- تتم عملية التنفس الخلوى فى : 
(١)النواة‏ (ب) الميتوكوندريا ‏ (ج)السيتويلازم ( د ) جهازجولجى 
0- السائل الموجود داخل الخلية وتسبح فيه العضيات يسمى ا 
)١(‏ الفجوة العصارية (ب) البلاستيدات الخضراء 
(ج) السيتوبلازم ( د ) جدارالخلية 
3- عتدها يتغرطن تتكسن لضو الشيسن يشعوربا لدف اتفال التحرارة اليدب 
(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د ) جميع ما سبق 
2- الجسم الذى درجة حرارته 50 درجة مئوية تنتقل حرارته لجسم آخردرجة حرارته .......... درجة مئوية. 
)40 (ب) 50 (ج) 60 (د)70 
3- يتكون الجهازالعضلى الهيكلى من 
)١(‏ عظام وعضلات (ب) أربطة وأوتار (ج) غضاريف ( د ) جميع ماسبق 
4- تنتقل الحرارة عن طريق الحمل خلال 3 
(١)الخشب‏ (ب) الهواء (ج) الزجاج ( د ) الحديد 
5- عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة فإن إحدى هذه العضلات ٠‏ بينما الأخرى 
(1) تتحرك - تظل ثابتة (ب) تنقبض -تنبسط 
(ج) تظل ثابتة - تنيسط ( د ) تظل ثابتة - تنقبض 
6- إذا كان لديك إناء به ماء مغلى فأى الأطوال الآتية يفضل أن يكون طول مقبض الإناء سم . 
)300 (ب)5 «(ج)7 123 
7- عندما تلمس جسمًا ساخنًا تنتقل الحرارة إلى يديك عن طريق 
(1) الحمل (ب) التوصيل (ج) الإشعاع ( د )الاحتكاك 
8- تحصل الخلية على الطاقة من عملية ..... الى تحدث فى الميتوكوندزيا. 
(١)الإخراج‏ (ب) التنفس الخلوى (ج)الامتصاص ( د ) الحركة 
9- يتم تنظيم تركيب معظم الكائنات عديدة الخلايا فى مستويات. 
)١(‏ ثلاثة (ب) أربعة (ج) خمسة ( د ) سبعة 
0- اليوريا أهم الفضلات التى تتكون من استهلاك 
(۱) الدهون (ب) البروتينات (ج) النشويات (ذ )السكريات 
1- عند مرور تیار کهربی فى سلك نحاسى ينشأ حول السلك 
)١(‏ طاقة حرارية (ب)مجال مغناطيسى (ج) مجال كهربى ( د ) قوة جاذبية 
2- مركز التحكم فى الخلية والمسئول عن الانقسام الخلوى هو . 
(١)الميتوكوندريا‏ (ب)النواة (ج) جهازجولجى ( د ) الغشاء البلازمى 


ف 
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85 تعمل على إنتاج الطاقة داخل الخلايا. 
١(‏ )الميتوكوندريا (ب)النواة (ج) السيتوبلازم ( د ) العضلات 
4- أحد مكونات الخلية النباتية ويقوم بامتصاص ضوء الشمس فى عملية البناء الضوئى 
(١)الميتوكوندريا‏ (ب) جدارالخلية 
(ج) البااستيداث الخمضيراء ( د ) النواة 
5- تركيب يحمى الخلية وينظم دخول وخروج المواد منها 
)١(‏ الغشاء البلازمى (ب) جدارالخلية 
(ج) السيتوبلازم ( د ) النواة 
6- تحول المولدات الطاقة إلى طاقة كهربية. 
(])الققاطيسية: )اة (ج) الصوتية اة 
7 تفوز حمضًا وأنزيمات على الطعام لتعمل على تفككه وهضمه. 
SENE‏ (ب) الأمعاء الغليظة 
(ج) المثانة البولية (د)المعدة 
8- مرض السكر هو اضطراب فى 
)١(‏ الحويصلة الصفراوية (ب) الغدة الدرقية 
(ج) البنكرياس ( د ) المعدة 
9- أى مما يلى يوجد فى ورقة نبات السنط وغير موجودة فى الخلية البشرية 
)١(‏ جدارالخلية (ب) الميتوكوندريا 
(ج) الغشاء الخلوى ( د ) السيتوبلازم 
0- أى مما يلى يعد ترتيبًا لمكونات أجهزة الجسم من المكونات الأقل تعقيدًا إلى المكونات الأكثرتعقيدًا 
(۱) نسيج - خلية- عضو - جهاز (ب) خلية - نسيج- عضو - جهاز 
(ج) جهاز- عضو - خلية - نسيج (د) عضو - نسيج - خلية - جهاز 


© أكمل العبارات الآتية: 


اک یر وحدة بناء جسم الكائن الحى. 
2- المطاظ من المواد للكهرياء. 

3- يتكون الجهازفى جسم الإنسان من مجموعة من 

4- تتحكم فى الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن انقسامها. 


(©) 5- الدرجة التى يتحول عندها الماء إلى بخارماء تسمى 
6- التراكيب الصغيرة التى توجد داخل الخلية د 
7- العضلات التى تحرك عظام الجسم تسمى العضلات 
8-- تقاس الحرارة بوحدة تسمى 
9- تعتبرعضلة العين من العضلات 
0 تعرف حركة الشحنات الكهربية عبر موصل كهربى باسم 
1- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقتها الحركية. 


1د تعقمم شكرة عمل الترمومشرعلن تغير السائل مع تغيردرجة الحرارة. 
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تدريبات الأضواء العامة علن المنقة | ا 


3- تنمو الكائنات الحية بزيادة الخلايا المكونة للكائن الحى. 

14- جهاز .... مسئول عن إفرازهرمونات تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة للخطر. 
5- ينتشرلون قطرة الحبرأسرع عند وضعها فى إناء به ماء 

6- جسيمات المادة تتحرك بحرية تامة. 

7- يحدث عندما يقابل بخارالماء سطحًا باردًا. 


18-سائل يملأ فراغ الخلية وتسبح فيه العضيات ي 

9- تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة عن طريق 

0- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على مبدأ الحرارى. 

1- عند توصيل الدائرة الكهربية على التوالى واحتراق أحد المصابيح فإن باقى المصابيح 
2- تنتج اليوريا من تكسير داخل خلايا الجسم. 

3- عند عجزالبنكرياس عن إفرازهرمون الأنسولين ينشأ مرض 

4- تعمل كمصدر للطاقة الكهربية فى الدائرة الكهربية. 

5- تصنع مقابض أوانى الطهى من 

6 يفير البتكرياض و أنزيمات تعمل على تفكك الطعام فى الأمعاء الدقيقة . 
7- تساعد فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 

8- يخزن البرازفى : بينما يخزن البول فى 

9- يقوم بتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 

0- يتم صناعة الزجاج من الرمال وكميات صغيرة من ورماد الصودا 

1- مادة تخضع صناعتها لكثير من التغيرات الكيميائية لبعض مركبات البترول. 


تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (أ): 


)0( 
(i)‏ (ب) 
| 1- الأسنان و ) تساعد على التفكك الكيميائى للطعام. 
| 2- القولون ) ) تساعد على مضخ الطعام. 
3- الجهاز الإخراجى ١‏ ) يتخلص من الطعام الذى لم يتم هضمه. 1 
4- الأنزيمات ا ) ) يُخلص الجسم من الفضلات التى أنتجتها الخلايا. 
)2( 
عق (ب) 
1- التنفس الخلوى )2 ) موصل جيد للحرارة 
2- العضو ا ) ) يعمل على ترشيح الدم من المواد الضارة. 
3- الانكماش الحرارى ا 2 ) جزء من تكوين الجسم يؤدى وظيفة محددة. 
1 4- المعدن أ ) ) يحدث عندما تقل المسافات بين جزيئات المادة 


0 ) عملية تحدث فى الميتوكوندريا 
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(3) 
(ب)‎ (i) 

۵ 1- جهازالغدد الصماء | ( )تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. 
2- التبخير | ( )ينقل البول من الكلية إلى المثانة البولية. 
تاتا ١١‏ )تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية. 

4- التكثف |( )يفرزمواد كيميائية تسمى الهرمونات. 


© ضع علامة (⁄) أو علامة () أمام العبارات الآتية: 


1- يعتبرجسم الإنسان نظامًا. 
2- التكثف عكس عملية الانصهار, 
3- انتقال الحرارة فى صورة موجات يسمى الإشعاع . 
4- يعتبرالنيكل مادة غير مغناطيسية. 
5- يقل معدل ضربات القلب عند الشعور بالتوتر أو خطرما. 

© 6- يتم التخلص من العرق عن طريق الرئتين. 
7- تفنى الحرارة عند انتقالها من جسم لآخر. 
8- جميع الأجسام الصلبة تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 
9- الثرموستات من المفاتيح اليدوية. 
0- توجد النفرونات داخل الكلية لترشيح وتنقية الدم من الفضلات. 
1- تحتاج الخلايا إلى طاقة على شكل غذاء وأكسجين لكى تنمو وتعيث 
2- تنتقل حرارة الشمس إلى الأرض عن طريق التوصيل. 
3- يتميز جدارالخلية بالنفاذية الاختيارية. 
4- تتسبب قوة البخارالناتجة عن غليان الماء فى دوران التوربينات. 
5 يحتوى اللعاب على أنزيمات تساعد فى عملية ال 
6 ارتفاع درجة حرارة المادة يؤدى إلى تغيرسرعة جزيئات المادة. 
7 يخرن الجلوكوزقى المعدة والعضلات على شكل جليكوجين: 
8- يُخزن الطعام غير المهضوم فى الأمعاء الدقيقة. 
9- الدينامو يحول الطاقة الميكانيكة إلى طاقة كهربية. 
0- تستخدم المرآة لفحص ورؤية مكونات الخلية. 
1- أنابيب الانكماش الحرارى لا تتحمل درجات الحرارة العالية. 
2- تعمل المقاومة الكهربية على زيادة سرعة الإلكترونات فى الدائرة الكهربية. 
3- تتحكم الملابس الذكية فى درجة حرارة جسم الإنسان. 
4- يمرالتيارالكهريى فى الدائرة الكهربية عندما تكون مفتوحة. 


© اكتب المصطلح العلمى: 


ت پو عا ت ت تا امي ت تا عن ت ت ت په غك ته ی ا یا یه ا عه کے امه 


1- وحدات مجهرية داخل الكلى ترشح الدم من المواد الضارة. ) 
(©) 2- حيزحول المغناطيس تظهرفيه آثارالقوة المغناطيسية. ) 


3- درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية .( 


209) 


لسن سس لس لسن لسن لصي لسن لمعي لسن اللي لسن اللي سمل 


4- طريقة يتم فيها توصيل الأجهزة فى مسار واحد. 

5- زيادة حجم المادة عند رفع درجة حرارتها. 

6- إحدى عضيات الخلية مسئولة عن تحضير وتغليف المواد داخل الخلية. 

7- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين. 

8- تراكيب داخل الخلية لها وظائف خاصة. 

8 أجدمتكوتات الدائرة الكتهربية التى تحد من سريان التبارالكهرى: 

0- مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 

قلت التمظ الذي تشغله برادة الحديد بالقرب هن المغناطيس. 

2- حركة الشحنات الكهربية عبر موصل فى مسار مغلق. 

3- الكتلة الكلية للمادة مقدارثابت لا يتأثر عند حدوث تغير للمادة. 

4- تركيب فى جسم الكائن الحى يتكون من مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا. 

8- اكائنات حسية تتكوون من خلية واحدة: 

6- الخاصية المميزة لغشاء الخلية والتى تجعله يتحكم فى خروج ودخول المواد من وإلى الخلية. 
0 


( ) 
/ ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( 0) 
( 2) 
( 0) 
( 2) 
6 2 
( n 


7- أحد أنواع الفضلات التى تنتج من استهلاك الجسم للبروتينات. 
8- العضو المسئول عن إفرازالأنسولين فى الجسم. ) 
9- جهازيستخدم للاستدلال على مرورالتيارات الكهربية الصغيرة. 0 
0- عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام. ) 
1- عملية فقد المادة الغازية للطاقة الحرارية وتحولها إلى سائل . ) 
2- طريقة انتقال الحرارة خلال الماء الموضوع على لهب. 3 
8- الوخدة الأساسية للتركيب فى الكائنات الحية: 5 
4- مادة مخصصة لتخزين الطاقة بواسطة الكبد والعضلات. ) 
5- قوة تسحب الأجسام لأسفل باتجاه الأرض. ) 
6- سائل هلامى يملا فراغ الخلية وتسبح فيه العضيات. ) 
)0 


7- درجة تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها. 


علل لما يأتى: 


1- لايمكن التحكم فى عضلات القلب. 

2- تعتبرالكلية من أعضاء إلاخراج. 

3- تعتبرعضلات الرقبة من العضلات الإرادية. 

4- توصيل المصابيح على التوازى فى المنازل 

5- تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس. 5 551 
6- يصاب بعض الأشخاص بمرض السكر. 

Ê‏ تستطيع النباتات أن تصنع غذاءها بنفسها. 


8- حدوث صدمة كهربية لشخص يلمس سلكًا كهربيًا غير معزول يمربه تيا ركهربى. 
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9- عدم استخدام التوصيل على التوالى فى المنازل. ....... 
0- للميتوكوندريا أهمية كبيرة فى الخلايا. 


1- يزداد حجم البالونات المملوءة بالهواء (الغاز) إذا تركت فترة فى الشمس. 


2- لا يعتبرالبرازمن المواد الإخراجية. 

3- تغطى الأسلاك الكهربية بمادة البلاستيك. 

4- عدم أهمية وجود جدارالخلية فى الخلية الحيوانية. 
5- الحديد من المواد المغناطيسية. 

6- يتميزغشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية. 


ماذا يحدث عند...؟ 


1- تلامس جسمين مختلفين فى درجة الحرارة. 

2- لمس سلك غير معزول يمربه تيار كهربى. 

3- صهرالرمل مع الحجرالجيرى ورماد الصودا. 

4- لف سلك يمربه تياركهربى حول مسمارمن الحديد. 
5- صناعة الكبارى دون فواصل. 

6 اقباط وانبساظ عكلة القلب. 

7- تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاس معزول. 
8- تحريك مغناطيس داخل سلك ملفوف. 

9- عدم احتواء الخلية على غشاء بلازمى. 

0- دخول كمية كبيرة من الماء للخلية . 

1- عدم وجود جدارالخلية فى الخلية النباتية. 

2- تبريد مادة سائلة بالنسبة لكل من ( المسافات بين الجزيئات - حجم المادة ). 
اذك رأهمية (وظيفة) كل من: 

= الفجوةالحصارية فى الكلية.... 

5ك المقاومةال#هربيةة 

3- الميتوكوندريا . 

4- الميكروسكوب. 

5- النواة فى الخلية. 

6 ا 55 

7- البطارية فى الدائرة الكهربية: 

8- الجلفانومتر, 

9د فواضل التمذةالحرارك: 

0- الترمومش ر ae‏ 


1- خاصية النفاذية الاختيارية فى الخلية. 


© أسئلة الأشكال والرسومات: 


1- انظرإلى الشكل المقابلء ثم أجب: 
)١(‏ مااسم هذا الشكل......... 
(ب) اذكراستخدامه : 
(ج) استبدل الأرقام بالبيانات المناسبة. 

2- الشكل المقابل يوضح خلية ما. 

. مانوع هذه الخلية..‎ )١( 
(ب) استبدل الأرقام بالبيانات المناسبة‎ 
(ج) يتكون الجزء رقم (3) من مادة‎ 

( د ) اذكروظيفة الجزء رقم (2) 

3- انظرإلى الشكل المقابل ثم اختر: 
(١)الخلية‏ المقابلة وحدة بناء جسم 
(ب) الجزء (1) يشير إلى ... 

(ج) يعمل الجزء (2) على .. 


(تحضير وتغليف المواد داخل الخلية - التحكم فى معظم وظائف الخلية وانقسامها) 


4- انظرإلى الشكل المقابلء ثم أكمل: 
(١)يمثل‏ الشكل الجهاز 
(ب) وظيفة الجزء المشارإليه .. 


5- انظرإلى الشكل المقابل؛ ثم اختر: 
(١)المصابيح‏ فى هذه الدائرة موصلة على 
(ب) التيارالكهربى فى هذه الدائرة يكون له 


6- انظرإلى الشكل المقابل: ثم اختر: 
)١(‏ تنتقل الحرارة خلال السائل بطريقة 


تدريبات الأضواء العامة علن المتهة || 0-١١١‏ | 


0" 
جه 
1 )2( 
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۵ 


An 
732 ®“ (الحيوان - النبات)‎ 
(السيتويلازم - غشاء الخلية)‎ 


[التوالى -التوازق) 59 دح 
(أكثرمن مسار- مسارواحد) .تت 


(التوصيل - الحمل) 
(ب) إذا كانت نقطة تجمد هذا السائل صفردرجة مئوية؛ فمن المحتمل أن يكون ١‏ 
(الماء - الزئبق) 


هذا السائل 
7- انظرإلى الشكل المقابل ثم اختر: 
)١(‏ تنتقل الحرارة من جسم المكواة إلى الملاب 
(ب) يصنع جسم المكواة من مادة 
(ج) يصنع مقبض المكواة من مادة 


© أسئلة متنوعة 


1- ما العوامل المؤثرة على معدل انتقال الحرارة؟ 
© 2- اذكرالدورالذى تقوم به المثانة البولية فى عملية الإخراج. 


3- اذك ر احتياجات العليةة 


(الحمل - التوصيل) 
(الحديد - البلاستيك) | ب 58 
(موصلة -عازلة) اوفع تسى | 


لح د حا 


4 هااهى أوجه الاختاؤف بين القؤة المكتاظيسية وقوة الجاذيية 5 


5 اذكرمتكوتات الجهازالعشلى الهيكلى. 


6- ها النتائج المترتبة على حدوث قصورفى أداء البنكرياس لوظيفته؟ 


امتحانات الإدارات التعليمية (نعام 2024م) 


9_محافظة يق 


)١( ©‏ أكمل العبارات الاتية: 


1- تتم عملية التنفس الخلوى وإنتاج الطاقة فى داخل الخلية. 

2- تنتقل الحرارة خلال الأجسام الصلبة المتلامسة بطريقة 

3- تفرزالغدد الصماء مواد كيميائية تسمى 

4- درجة غليان الماء .............. درجة منوية ‏ بينما درجة غليان الزئبق ..............درجة مئوية. 
(ب) علل لما يأتى: يعتبرالنيكل من المواد المغناطيسية. 


)١( ©‏ ضع علامة ( ”) أو علامة () أمام العبارات الآتية: 


1- جميع الخلايا تحتوى على نواة. )0 
2- تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس. j‏ 
3- عند تحول المادة من حالة إلى أخرى تتغير كتلتها. ) 
4- عضلة القلب من العضلات الإرادية. ) 


(ب) اذكرأهمية فواصل التمدد فى الكبارى. 


® (1) اك النصطل اتن : 


1- وحدة البناء والوظيفة فى الكائن الحى. 
2- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين. ) 
3- وحدات مجهرية داخل الكلية تعمل على ترشيح الدم من البول. 0 
4- درجة تتساوى عندها حرارة الأجسام» ويتوقف انتقال الحرارة بينها. 1 


لب )هآذا يحدث عند...؟ 


احتراق مصباح كهربى موصّل على التوازى مع عدة مصابيح فى دائرة كهربية. 


204 


إدارة غرب مدينة نصر التعليمية 


)١( ©‏ اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


1- مركزإنتاج الطاقة فى الخلية 
(الميتوكوندريا - النواة - جهاز جولجى - البلاستيدات الخضراء) 


2- تصب أنزيمات البنكرياس والحويصلة الصفراوية فى 
(الكبد - الأمعاء الغليظة - الأمعاء الدقيقة - المعدة) 
3- تدفق الشحنات الكهربية (الإلكترونات) عبر الأسلاك يعرف ب... 
(الدائرة الكهربية - التيارالكهربى - المقاومة الكهربية - القوة المغناطيسية) 
4- ينصهر الثلج ويتحول إلى ماء سائل عندما 
(يكتسب حرارة - تتقارب جزيئاته - يفقد حرارة - تقل سرعة جزيئاته) 
(ب) علل لمايأتى: 
- ينجذب الحديد إلى المغناطيس 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ: 


1- يفضل توصيل الدوائر الكهربية فى المنازل على التوالى. 3 6 
2- البنكرياس هو العضو المسئول عن إفراز هرمون الأنسولين. 2 26 
3- تنكمش المواد بالحرارةء وتتمدد بالبرودة. 89 6 
4- تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة الغليان. ا 


(ب) اذكرأهمية جهاز الجلفانومتر. 


)١( ®‏ اكتب المصطاح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: 


1- وحدات مجهرية داخل الكلى ترشح الدم من المواد الضارة. ) 
2- نوع من القوى تسحب الأجسام إلى أسفل. ) ( 
3- طريقة انتقال الحرارة من الشمس إلى الأرض عبر الفضاء. ( 
4- مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات (الذرات أو الجزيئات). ) ( 


(ب) ماذا يحدث عند...؟ 


دخول كمية كبيرة من الماء إلى الخلية. 


EAN © 


1- زيادة التباعد بين جزيئات المادة عندرفع درجة حرارتها تسمى 


(١)التجمد‏ (ب) التكثف (ج) التمدد ( د ) الانكماش 

2- عند استبدال قطعة مطاط بدلا من قطعة ألومنيوم فى دائرة كهربية يسبب ذناء eniye AMS‏ 
١(‏ ) سريان التيار (ب)فتح الدائرة (ج) غلق الدائرة ( د ) إضاءة المصباح 

3- أى مما يلى يوجد فى ورقة نبات السنط وغيرموجود فى الخلية البشرية؟ EOE‏ 
(١)النواة‏ (ب) الميتوكوندريا ‏ (ج)السيتوبلازم ( د ) جدارالخلية 


4- تلامس جسم درجة حرارته 50 درجة مئوية مع جسم آخرحرارته 30 درجة مئوية. فعند حدوث اتزان حرارى تصبح 


80)3( 


لت )ماذ| دت فته :۹ 


تحرؤاق ماطس يبسرعة واغل ملق سن ملف فعا مزق 


© )ضع علامة (7) امام الغيارة الصديحة و علومة 6 انام العبارة ااا 


1- تعمل المقاومة الكهربية على زيادة سرعة الإلكترونات فى الدائرة الكهربية. 3 £ 
2- تكون قطرات من الماء على أوراق النبات صباحًا يحدث نتيجة عملية التبخر. ( ) 
3- الإشعاع الحرارى هو انتقال الحرارة عبر الفضاء فى صورة موجات. 3 6 
4- يمكن للكبد والبنكرياس تخزين سكرالجلوكوز وتحويله إلى جليكوجين. 3 6 


(ب) علل لما يأتى: يتميزغشاء الخلية بالنفاذية الاختيارية. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- تعتبرعضلة العين من العضلات 


حك قان اکر وود عسوي 


3- تتفرع الشعيرات الدموية» وتمرعبر.... ........... داخل الكلية؛ لتنقية وترشيح الدم. 
4- يتم صناعة الزجاج من الرمالء وكميات صغيرة من ورماد الصودا. 


(ب) انظرالشكل المقابل ثم أجب: 


1- يعبر الشكل عن الخلية 
2- اذكروظيفة الجزء رقم (1) 


09) 


إدارة البدرشين ال 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة: 


1- تنتقل الحرارة من الجسم الأقل فى درجة الحرارة إلى الجسم الأعلى فى درجة الحرارة. 
2- جميع خلايا الجسم متشابهة فى الشكل. 

3- المادة السائلة لها شكل ثابت وحجم متغير. 

4- يتخلص الجسم من العرق عن طريق مسام الجلد. 


(ب) قام أحد التلاميذ بتوصيل عدة مصابيح كهربية معًا فى دائرة واحدة وعندما قام بالضغط على مفتاح 
التوصيل وجد أن جميع المصابيح مضاءة ما عدا مصباحًا واحدًا فقط غير مضىء. 
فى رأيك: ما هى طريقة توصيل المصابيح المستخدمة؟ 


)١( @(‏ تخيرالإجابة الصحيحة فيما يلى: 


1- أى من العوامل التالية لا تتوقف عليها قوة الجاذبية؟ 


(١)الكتلة‏ (ب) المسافة (ج) الشكل (د)() و(ج)معًا 
2- أى المكونات التالية لا يوجد فى الخلية الحيوانية؟ 

(١)النواة‏ (ب) البلاستيدات الخضراء (ج) جهاز جولجى ( د ) الميتوكوندريا 
قت عند تصميم منتج موصل جيد للحرارة. فإن المادة المستخدمة يمكن أن تصنع من 

)١(‏ البلاستيك (ب) الخشب (ج) الألومنيوم ( د ) المطاط 
4- تنتقل الحرارة بالحمل فى جميع المواد التالية ما عدا 5 

(۱)الماء (ب) الهواء (ج) الزيت ( د ) النحاس 


(ب) من أنا: مسئول عن ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم؟ 


N EEK TD ©‏ اكوا E‏ متائية هنا بين ق 


(الميتوكوندريا - الحرارية - غشاء الخلية - التجمد - الكهربية - الإشعاع) 
1- تحول الماء السائل إلى ثلج صلب عند درجة حرارة صفردرجة مئوية يعرف بعملية 
2- أحد مكونات الخلية مسئول عن إنتاج الطاقة بها 1 
3- يستخدم الدينامو للحصول على الطاقة من الطاقة الحركية. 


4- عندما نشعربدقء أشعة الشمس شتام فهذا يعنى أن حرارتها وصلت إلينا عن طريق 
(ب) انظرإلى الشكل المقابل؛ ثم أجب: 4 


1- مااسم هذا الشكل؟ ( 

e‏ م 
شظه2”5 1 
١-2‏ اذكراهميتة. 
2 0 


إدازة المنتزه ثان ال1 


© (1)اخث رالإجابةالصحيحة: 


1- يقوم الدم فى الجهازالدورى بنقل إلى جميع أجزاء الجسم. 
(١)العناصرالغذائية‏ (ب)الغازات (ج) الهرمونات (د ) جميع ما سبق 


2- تنتقل حرارة الشمس عبر الفضاء ب 


(1)التوصين (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د ) التوصيل والحمل 
3- يغلى الزئبق عند درجة حرارة درجة منوية. 
A‏ (ب) 42 (ج) 100 5 9587 


4- مراكز إنتاج الطاقة فى الخلية هى 
)١(‏ جهازجولجى (ب) الميتوكوندريا (ج) النواة (د ) الشبكة الإندوبلازمية 
(ب) علل لما يأتى: إصابة بعض الأشخاص بمرض السكر. 


)١( 2)‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة () أمام العبارة الخطأ: 


1- عند فتح غطاء معدنى لبرطمان نصبٌ عليه ماءً ساخنًا. 3 2 
2- التأثيرالمتبادل بين المغناطيسية والكهربية يستخدم فى المحرك الكهربى والمولد الكهربى. ) ) 
3- تقل كتلة المادة عند تغيرحالتها من الصلبة إلى السائلة. 5 € 
4- عضلة القلب من العضلات اللاإرادية. 3 ( 


(ب) ماذا يحدث عند استبدال قطعة بلاستيك بقطعة من الألومنيوم فى الدائرة الكهربية؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات التالية بمايناسبها من الكلمات الموجودة بين القوسين: 


(الميكروسكوب - السعرات الحرارية - الهواء - الإلكترونات - التلسكوب - درجة الحرارة - الألومنيوم) 
1- يعتير من المواد رديئة التوصيل للحرارة. 
سدح لفحص مكونات الخلية 
3 ونحدة قياس الحرارة 
4- التيارالكهربى عبارة عن تدفق 


(ب) الصورة توضح عضوًا من أعضاء جسم الإنسان. 


ما أهمية هذا العضو؟ 


9) 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآتية : 


1- يمكن للكبد والعضلات تخزين سكر الجلوكوز وتحويله إلى جليكوجين . 
2- تتغير كتلة المادة عندما تتحول المادة من حالة إلى أخرى. 
3- تحتاج الخلايا إلى طاقة على شكل غذاء وأكسجين لكى تنمو وتعيش. 
- الانكماش الحرارى تغيريحدث للجزيئات وينتج عنه زيادة حركتها. 
(ب) علل لمايأتى: 
وجود بلاستيدات خضراء فى الخلية النباتية 


)١( @(‏ اخترالإجابة الصحيحة من بين القوسين: 


1- عضلة القلب من العضلات 


ب بحت ..... حرارى للمادة عند رفع درجة حرارتها. 
8- عند صناعة البادستيكاتحدت تغيرات للمادة. 
4- تعمل الدائرة الكهربية كنظام لنقل الطاقة الكهربية. 


(ب) اكتب المصطلح العلمى: 
حيزحول المغناطيس تظهرفيه آثارالقوة المغناطيسية. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- جهاز يساعد فى تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 


2- مادة تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولة تسمى 
3- طاقة هى الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها. 
4- وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيح الدم هى 
(ب) ماذا يحدث عند...؟ 
- حدوث قصورفى آداء البنكرياس لوظيفته (إفراز ا لأنسولين). 


(الإرادية - اللاإرادية) 
(تمدد - انكماش) 
(كيميائية - فيزيائية) 


(مغلق - مفتوح) 


o 


إدازة قليوبٍ التعليمية 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات الموجودة بين القوسين: 


1- مجموعة من الخلايا المتشابهة تسمى 
2- عند كى الملابس تنتقل حرارة المكواة إلى الملابس عن طريق 
3- يمكن التحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية عن طريق 


4- عضلة القلب من العضلات 
(ب) ماذا يحدث عند ...؟ 
عدم قدرة البنكرياس على أداء وظيفته بشكل صحيح 


© )كت المصطاع الكل 


1- زيادة حجم المادة عند رفع درجة حرارتها. 


2- جهازيفرزالهرمونات التى تحفز باقى أجهزة الجسم للاستجابة. 


3- مواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 
4- أحد مكونات الدائرة الكهربية يحد من تدفق التيارالكهربى. 


(ب) اذكرأهمية الفجوة العصارية فى الخلايا. 


(العضو- النسيج) 
(التوصيل - الحمل) 
(البطارية - المفتاح الكهربى) 


(اللاإرادية - الإرادية) 


)١( ©(‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة؛ وعلامة () أمام العبارة غير الصحيحة: 


د يقير إقساق هن الكاكتات وبحيدة القلية. 
2- لا تتحكم الملابس الذكية فى درجة حرارة الجسم 
3- يخزن الكبد سكر الجلوكوز الزائد على حاجة الجسم. 


4- يمكننا رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة. 


(ب) تنتشرجزينات الحبرفى الماء الساخن أسرع من انتشاره فى الماء البارد. فسّرسبب ذلك. 


0 


© (1)آختراكتابة الصحيحة: 


1- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركتها. 

ۋات (ب) قلت اساك تة 

2- العضية التى تنظم أنشطة الخلية هى 

(۱) جهازجولجى (ب) الميتوكوندريا (ج) النواة ( د ) البلاستيدات الخضراء 
3- يتكون الجهازالعضلى من العظام والعضلات . 

(١)الهضمى‏ (ب) الدورى (ج) الهيكلى ( د ) العصبى 


4- العوامل التى تتوقف عليها قوة الجاذبية هى . 
(١)الكتلة‏ والشكل (ب)الحجم والشكل (ج)الكتلة والحجم (د))المسافة والكتلة 


(ب) علل لما يأتى: 
البرازلا يعتبر من المواد الإخراجية 


© 13) شع ع أمام الغبازة ت وعلاقة مام العبازة را تة 


1- تحتوى البلاستيدات على صبغة الكلوروفيل الخضراء. ¢ € 
2- وصول ضوء الشمس والحرارة إلى الأرض مثال على الإشعاع الحرارى. 20 
3- يشارك الجلد فى إخراج العرق من خلال المسام. ( ) 
4- العط لات الإرادية تتحرك تلقائيًا دون تحكم الإن 5 3 2 


(ب) ماذا يحدث عند ...؟ 


ملامسة يدك لمكعب من الثلج 


)١( ©(‏ تخيرمن العمود (ب) مايناسب العمود (أ) : 


(i)‏ (ب) 
| 1- جهاز الإخراج | ( )تعمل على إفرازالهرمونات فى الجسم. 
2 لقيو الصتماء | )تحمل على تنقية الدة وإتخراح فضادت الجسم ا 
| 3- الميتوكوندريا | )مسموعة هن الوا المتشابفة: 
| 4ا أ( )تحول السكرإلى طاقة للخلية. ا 


| تعمل على نقل الغازات من خلال الأوعية الدموية‎ ) ١ 


(ب) ما هى طريقة توصيل المصابيح الكهربية فى المنازل؟ 


© )عكر لجان الصحيحةة 


1- مجموعة الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة تسمى 1 
(۱) العضو (ب) النسيج (ج) الجهاز (د) الخلية 


م على إنتاج الطاقة داخل الخلايا. 
)١(‏ الميتوكوندريا (ب)النواة (ج) السيتوبلازم ( د )العضلات 
3- تنتقل الحرارة فى السوائل والغازات عن طريق 4 
e)‏ تب الل (ج) الإشعاع (د ) الاتزان 
کل ایی يخ كا عد تمان المواة اعدا . 
)١(‏ نقص حجم المادة (ب) تقارب الجزيئات 
ارا التصماقام بين الجويعات تفص طاقة جوكة الجزيتاة 
(ب) اذك رالسبب: 


تعتبرعضلات الرقبة من العضلات الإرادية. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة: وعلامة (۸) أمام العبارة غير الصحيحة: 


1- انتقال الحرارة فى صورة موجات يسمى الإشعاع. 

ك١‏ التكقف مك عة نهان 

3- الثرموستات من المفاتيح اليدوية. 

4- توجد النفرونات داخل الكلية لترشيح وتنقية الدم من الفضلات. 


(ب) ما وظيفة الميكروسكوب؟ 


© (1)أكمل العبارات الآنية باسستخد آم العلمات المعظاة: 
(البطارية - الانصهار- الرئة - البلاستيك) 
أك امل مقن الها را لی على اتتقلصن من غا رای اکس الكريوة. 
ف سيل ........... كمصد رللطاقة الكهربية فى الدائرة الكهربية. 
ق يمن تشكيل المواد الصلبة عن طريق 
4- تصنع مقابض أوانى الطهى من 
(ب) اكتب المفهوم العلمى: 


- إحدى غضيات الخلية مسئولة عن تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها للخارج. 
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ت .عي ت اعت 


© (1) أكمل العبارات الآنية: 


1- يتم توصيل المصابيح الكهربية فى المنازل على 


وب !تميق لتحالة للمادة بأن لها شكلًا ثابنًا. 
یم ..... فى فيان ذارحة خرارة المؤاة: 
e a4‏ عشاو عص انيا 
(ب) اكتب المصطالح العلمى: فتحة عضلية توجد فى نهاية المستقيم فى الجهازالهضمى. ( ( 


)١( @(‏ اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


كتسؤلل حال الماةة هو سانل إلى غاز يسمن 1 (تجمدًا - تبخرًا - انصهارًا - تكثفًا) 
2- من المواد التى لا تسمح بسريان الإلكترونات . (الحويد الألومنيوم-التشب-التحاس) 
3- مراكزالطاقة فى الخلية هى . (النواة - جهازجولوجى - الميتوكوندريا - السيتوبلازم) 
4- الطاقة الناتجة عن خركة جزيئات المادة هى . (الحرارية - المغناطيسية - الكيميائية - الوضع) 


(ب) علل: ترك فواصل بين أجزاء الكبارى عند إنشائها. 


)١( ©‏ ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة: 


1- تنتقل الطاقة الحرارية فى المعادن عن طريق الحمل. 59 + 
2- يستطيع الإنسان التحكم فى حركة الدم فى جسمه. 2 6 
3- جميع الخلايا الحية تحتوى على سيتوبلازم. 9 6 
4- يتم التخلص من العرق عن طريق الرئتين. 3 6 


(ب) ماذا يحدث عند استبدال قطعة خشبية بدلا من قطعة ألومنيوم فى دائرة كهربية؟ 


ES E 0‏ الدة إدارة السنبلاوين التعليمية 


© 019 ]ككر ا وجابة الصحيحة 


1- يعتبرالإنسان من الكائنات الحية 


(وحيدة الخلية - عديدة الخلايا - بدائية النواة - البسيطة) 


2- يختزن الكبد سكر الجلوكوز ويحوله إلى ...... : ( بروتين - دهون - جليكوجين - نشويات ) 
3- من المواد التى لا تنجذب إلى المغناطيس : (الحديد - الألومنيوم - النيكل - الكوبلت ) 
4- ينقل الجهاز الدورى ........ إلى جميع أجزاء الجسم 


(العناصر الغذائية - الهرمونات - الغازات - جميع ما سبق) 
(ب) علل: تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم» بينما تصنع مقابضها من البلاستيك. 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة: 


1- حيز حول المغناطيس تظهر فيه القوة المغناطيسية. ) دومحم مسج 
2- وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. 0 ( 
3- المادة لاتفنى ولا تستحدث بل تتغيرمن حالة إلى أخرى. 598 عد 
4- انتقال الحرارة بفعل حركة الجسيمات للمادة السائلة أو الغازية. ) ( 


(ب) ماذا يحدث عند الإمساك بمكعب ثلج بين يديك؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- تستخدم المقاومات الكهربية فى الحد من سريان التيارالكهربى. 5 

2- تقوم الميتوكوندريا بإنتاج الطاقة من السكر فى الخلية. 83 6 

3- تنتقل حرارة الشمس إلى الأرض عن طريق التوصيل. 2 6 

4- عند رفع درجة حرارة جسم يحدث له انكماش حرارى. 7 © 
(ب) ما أهمية غشاء الخلية؟ 


2 


r © 


)١( ©‏ اخترالإجابة الصحيحة لكل مما يلى: 


1- يتكون جسم من خلية واحدة. 
)١(‏ النباتات (ب) البكتيريا (ج) الطيور ( د ) الإنسان 
2- تفرزالغدد الصماء لتساعد الجسم على أداء وظائفه المختلفة. 
(١)الأملاح‏ (ب) البروتينات (ج) الهرمونات ( د )الأنزيمات 
3- كل ما يلى مواد لا تنجذب إلى المغناطيس . ما عدا 3 

)١(‏ الخشب (ب) المطاط (ج) الألومنيوم ( د )النيكل 
4- عندما نقوم بكى الملابس تنتقل الحرارة من المكواة إلى الملابس عن طريق 
(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع (د )الاحتكاك 


(ب) ماذا يحدث عند...؟ 


- وضع الترمومتر فى ماء ساخن بالنسبة لحجم السائل الموجود داخل الترمومتر. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- يتكون النسيج من مجموعة خلايا متشابهة. 

2- يسمى الجزء الأخيرمن الأمعاء الدقيقة بالمستقيم. 

3- تزذاد قوئ الترابط بين جزيئات المادة الصلبة عند اصهارها. 
4- عند ارتفاع درجة حرارة المادة تتغير كتلتها. 


ار لسر لسر لس 


(ب) اكتب المصطلح العلمى: 
- عضيات تغلف وتنقل المواد فى الخلية. 0 3 


)١( ®‏ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- تحتوی ...... على تقووتات تنقى الدم من القطتلات (اتعليتات د الرثفاة)» 
ق العراد.. على إيقاف تدفق الكهرباء فى الدوائرا لكهربية: (الموصلة - العازلة) 
قن كن قال الأسواد الضداية عن طاريق عملية وارد فشن 
.عند الطرق بالشاكوش قوق قظعة مق المحددنفان رة حرا زتها توا تقل 
(ب) أجب عمايلى: 
- أى المصابيح يضىء عند إغلاق المفتاح (ه)؟ 1 
0 ف 
أ يا 
3 ع 0 
2 


© محافظة كفرالشية 


)١( ©(‏ اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


1- تعتبر العضو الرئيسى فى الجهاز التنفسى. (الرئة - الكلية - الكبد) 
2- هى المسئولة عن الانقسام فى الخلية. (الميتوكوندريا - النواة - الفجوة العصارية) 
3- يستخدم فى قياس درجة الحرارة. (الترمومتر- المخبارالمدرج - الميزان) 
4- يحدث نتيجة تباعد جزيئات المادة عندما تنتقل الحرارة إليه. (الانكماش - التمدد - التجمد) 


(ب) علل لمايأتى: أهمية وجود البلاستيدات الخضراء فى الخلايا النباتية. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- تستطيع الحيوانات صنع غذائها بنفسها. 
2- حجم الفجوة العصارية فى الخلية النباتية أكبرمن حجمها فى الخلية الحيوانية. 
3- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام زادت طاقة حركة جزيئاتها. 

4- المادة فى الحالة السائلة لها حجم ثابت وشكل ثابت. 


(ب) عرف: المجال المغناطيسى. 


© 1 )كمل العبارات الآنيةاباستخداء الكلمات المعظاة: 
(الكليتان - التكثف - اللاإرادية - الماء) 


1- لا نستطيع التحكم فى العضلات 


2- تحتوى على نفرونات تنقى الدم من الفضلات. 
3- قوى الترابط بين جزيئات تكون متوسطة. 
4- عملية يصاحبها انخفاض فى درجة الحرارة. 


(ب) اذكر العوامل التى تتوقف عليها قوة الجاذبية. 
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إدارة أبو حمص التعليمية 


)١( 6(‏ اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


1- يعتبر من التراكيب الموجودة فى الخلية النباتية والحيوانية. 
(غشاء الخلية - جدارالخلية - فجوة عصارية كبيرة مليئة بالماء - البلاستيدة الخضراء ) 
2- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركة جسيماتها. 
(زادت - قلت - نساوت - اتعدمت) 
3- يستخدم. 1 فى قياس درجة حرارة المواد. 
(وعاء القياس - المخبارالمدرج - الترمومتر - شريط القياس) 
4- الوحدات المجهرية التى ترشح الدم من المواد الضارة فى الكلى 
(الأوردة - الشرايين - النفرونات - المسام) 
(ب) علل: يزداد التيارالكهربى المارفى الدائرة الكهربية بعد نزع المقاومة الكهربية. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية: 


1- التراكيب الصغيرة داخل الخلية تسمى 

2- يتم انتقال الحرارة خلال المواد الصلبة ب 

3- عضو .... هو العضو المسئول عن إفراز الأنسولين لتنظيم السكرفى الجسم. 

4- الدرجة التى يتم عندها تسخين جزيئات الماء السائل وتباعدها حتى تصبح غازًا تسمى.... 
(ب) ماذا يحدث عند تقريب ساق من الألومنيوم إلى المغناطيس ؟ ولماذا؟ 


TT TOD © 


1- طريقة توصيل فى الدائرة الكهربية يتحرك خلالها التيارالكهربى فى مسار واحد. ) ( 
2- جهازيفرزا لهرمونات التى تحفز باقى أجهزة الجسم للاستجابة . 0 ( 
3- بقاء كتلة المادة كما هى عند تحولها من حالة إلى أخرى. 3 ( 
4- حالة تحدث عند تساوى درجة حرارة الأجسام تؤدى إلى توقف انتقال الحرارة بينها. J‏ ( 


(ب) اذكروظيفة السيتوبلازم داخل الخلية. 


KEN SEKE ATÊ KÎ A اذكه‎ E i ]عمل‎ OD © 


1- مركزالتحكم فى الخلية ومسئول عن انقسامها . (النواة - الميتوكوندريا) 

2- طاقة حركة جسيمات المادة ........... أكبرها يكن : (الصلبة - الغازية) 

3- يفرزجهازالغدد الصماء تساعد على الاستجابة للخطر. (هرمونات - أنزيمات) 

4- تصل إلينا حرارة الشمس عن طريق . . (الإشعاع - الحمل) 
(ب) علل : تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم . 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- تفقد جسيمات المادة طاقتها عند تبريدها. 20١)‏ 
2- يحدث تمدد حرارى عندما تتقارب جسيمات المادة من بعضها. 5 6 
3- عضلات الذراع من العضلات الإرادية. 3 2 
فد الوقاومة القهرمة كرس هن دف الشهتات فى الذائرة الكهرنة: 200 


(ِك)ماذا يحدك عند :8 
- تحريك مغناطيس داخل ملف من سلكت تحاسى فعزول. 


)١( ©‏ اخترالإجابة الصحيحة مما بين الأقواس: 


1- تنتقل الحرارة بالحمل فى المواد التالية ما عدا 5 لإالقاف-اللين د الموة- الحديد ) 
2- عضو نزن البول لحين ظوذة سد ١‏ لاالتمروتات ‏ العلية - المثانة 'الحالبية 
3- أى المواد التالية تتحرك جزيئاتها بشكل أسرع؟ (اتقشبيب ع الجاء + القية ب هرانا 


4- تسمى حركة الإلكترونات داخل الأسلاك باسم 
(دائرة كهربية - تياركهربى - درجة الحرارة - مفتاح كهربى) 


(ب) اكتب المفهوم العلمى: 


اھا كفا ول م تقو يل تر منوا إن أخفه: 5-6 1 


® 


16 محافظة دمياط إدارة ميت أبو غالب التعليمية 


END) © 


1- يمكن فحص الخلايا بواسطة 


(١)التلسكوب‏ (ب) المغناطيس (ج) الترمومتر ( د ) الميكروسكوب 
2- أى العمليات التالية تحتاج إلى اكتساب طاقة حرارية ...... 
(١)التجمد‏ (ب) التكثف (ج) التبريد (د)الانصهار 
3- تحصل الخلية على الطاقة من عملية ........... التى تحدث فى الميتوكوندريا. 
(١)الإخراج‏ (ب) التنفس الخلوى (ج)الامتصاص ( د ) الحركة 
ب تة ...... حمضًا وأنزيمات على الطعام لتعمل على تفككه و هضمه. 
17 )الأستات (ب) الأمعاء الغليظة (ج) المثانة البولية (د )المعدة 
(ب) اكتب المصطلح العلمى: 


العضلات التى لا يمكن التحكم فى حركتها. 
)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- الخشب من السواة العاركة تلكهرياء. 
2- قوى الترابظ بين جِريئات المادة الصلبة صغيرة دا 
3- يتكون البول من اليوريا والماء وفضلات أخرى. 
4- استطاع العلماء رؤية نواة الخلية عند صبغها بمحلول أزرق الميثيلين. 
(ب) ماذا يحدث عند ملامسة يدك لمكعب من الثلج؟ فسرإجابتك. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات الموجودة بين القوسين: 


1- أصغر نظام تتكون منه أجسام الكائنات الحية هو 
2- ينتقل الطعام غير المهضوم إلى لحين التخلص منه. 
3- عندما تفقد المادة طاقة حرارية يحدث لها خوارف. 
4- يتخلص الجسم من الفضلات أثناء التعرق عن طريق 

(ب) أذكرأهمية جهازالجلفانومتر. 


(الخلية - الذرة) 
(الكبد - الأمعاء الغليظة) 
(انكماش - تمدة) 


(الرئتين - الجلد) 


Go 


NRE © 


1- أى المواد الآتية تعتبرعازلًا للحرارة؟ 
١(‏ ) الحديد والنيكل (ب) النحاس والألومنيوم 
(ج) الخشب والزئيق ( د ) المطاط والبلاستيك 


2- كل مايأتى من عضيات الخلية ما عدا 


(۱) جهازجولجى (ب) النواة (ج) النفرونات ( د ) الشبكة الإندوبلازمية 
3- تقل المسافات بين جزيئات المادة. وتقل طاقة حركتها عند 
)١(‏ التبريد (ب) التبخر (ج) التسخين (د)الانصهار 


4- تفرزحمضًا وأنزيمات على الطعام؛ لتعمل على تفككه وهضمه 
(١)الأسنان‏ (ب) المثانة البولية (ج) الأمعاء الغليظة (د )المعدة 


(ب) علل لما يأتى: وجود مسافات بين قضبان السكك الحديدية. 


© (1) ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- يخرج ثانى أكسيد الكربون من الرئتين كفضلات إخراجية غازية. 3 6 
2- العضلات الإرادية تتحرك تلقائيًا دون تحكم الإنسان. 03 6 
3- يُصنع جسم المكواة من البلاستيك لأنه موصل للحرارة. 3 2 
4- تعمل المقاومة الكهربية على تقليل تدفق التيارالكهربى فى الدائرة الكهربية. 9 6 


(ب) علل: يتحكم غشاء الخلية فى خروج ودخول المواد من وإلى الخلية. 


© 1 )أكمل العيارات الآنية: 


1- عند فقد المادة طاقة حرارية يحدث لها خراری. 
2- سائل هلامى تسبح فيه عضيات الخلية 

3- جزيئات المادة لها حجم ثابت وشكل متغير. 
4 .طريقة اتتقال الحرارة فى المواة السائلة ا الغازية تسمن 


(ب) اذكرالدورالذى يقوم به الشكل المقابل فى الجهازالإخراجى. 


20) 


إدارة القنايات التعليمية 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- تصبغ أجزاء الخلايا بمحلول أزرق الميثيلين ؛ ليتم فحصها بالميكروسكوب. ( ) 
2- العضو الرئيسى فى الجهازالبولى هو المثانة. 3 ¢ 
3- يفضل توصيل الدوائرالكهربية فى المنازل على التوالى. 3 +2 
4- تسرى الإلكترونات فى الدائرة الكهربية المفتوحة. ( 22 


(ب) ماذا يحدث عند...؟ بناء الكبارى بدون فواصل التمدد. 


© 19 أكمل الغبارات اة 


1- يتكون فى الخلية النباتية من مادة السليلوز. 
2- عند ارتفاع درجة الحرارة يحدث للمادة. 
3- أول من استخدم مصطلح الخلية هو العالم 


4- يتحول الماء إلى بخارعند درجة حرارة تعرف بدرجة 


(ب) علل: مقدارالطاقة الحرارية للشمع المنصهر أكبرمن الشمع الصلب. 


)١( ©‏ اخترالإجابات الصحيحة مما بين القوسين: 


1- مصدر الطاقة فى الدائرة الكهربية : (الأسلاك - المصباح - البطارية - المفتاح) 
2- يقوم . بتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها 

(البلاستيدات الخضراء - جهاز جولجى - النواة - السيتوبلازم) 
3- تتكون اليوريا من استهلاك . (البروتينات - الأملاح المعدنية - الكربوهيدرات - النشويات) 


4- تنتقل الحرارة فى .................. عن طريق الإشعاع الحرارى. (المواد الصلبة - الفضاء ‏ السوائل - البلاستيك) 


(ب) عرف: التنفس الخلوى. 


(a 


ا 


)١( ©‏ اخترالإجابة الصحيحة: 


1- من وظائف تغليف المواد داخل الخليةء ونقلها خارجها. 

(١)النواة‏ (ب) الميتوكوندريا (ج) الفجوة العصارية ( د ) جهازجولجى 
2- تفرز الغدد الصماء لتساعد الجسم على أداء وظائفه المختلفة. 

١١‏ ) البروتين (ب) الهرمونات (ج) الفيتامينات (د ) الأملاحج 

3- تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة يسمى 1 

(١)التكثف‏ (ب) الانصهار (ج) التجمد ( د )التبخر 

4- كل مما يلى من المواد رديئة التوصيل للحرارةء ما عدا ه 

(۱)المعادن (ب) الزجاج (ج) الخشب ( د ) البلاستيك 


(ب) علل لما يأتى: لا يعتبرالبرازمن المواد الإخراجية. 


)١( ©‏ ضع علامة ( ⁄) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (×) أمام العبارة غيرالصحيحة: 
1- تحول المولدات الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 
2- عند احتراق مصباح فى دائرة كهربية موصلة على التوازى تنطفئ جميع المصابيح. 
3- الطاقة الحرارية للثلج أكبرمن الطاقة الحرارية للماء. 
ب يگن صتاعة البلاستيق من خلدل إحداث تغيرات كيا ئة البعض مركبات اليترول. 


(ب) أى من الأعضاء التالية يمثل جزءًا من الجهاز الهضمى؟ ) 


(ج) 3 
)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 
1- حيزحول المغناطيس تظهر فيه آثارالقوة المغناطيسية. 1 
2- وحدات مجهرية داخل الكلى تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة. ) 
3- طريقة انتقال الحرازة من الشمسن إلى الأرض عب رالقضاء. )2 
4- بقاء كتلة المادة كما هى عند تحولها من حالة إلى أخرى. ) 


(ب) اذكر وظيفة المقاومة الكهربية فى الدائرة الكهربية. 
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)١( 2‏ اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


لاد وحدةايناء الكائق ال 5 (الجهاز - النسيج - العضو - الخلية) 
قب تساك اة ت نان لها قا نايا وها ناما 
(السائلة - الصلبة - الغازية - جميع ما سبق) 
3- من المواد التى تنجذب للمغناطيس i‏ (الألومنيوم - الخشب - النيكل - الورق) 
4- تنتقل الحرارة بين الأجسام الصلبة المتلامسة بطريقة : الحرارى . 
(الحمل - التوصيل - الإشعاع - الاتزان) 


(ب) علل : يعتبرالجلد من أعضاء الإخراج. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- يمكن التحكم فى العضلات الإرادية. 0 ٤‏ 
2- الانصهارهو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. ) ( 
3- تعتبرالحرارة إحدى صورالطاقة. 6-3 
4- البكتيريا من الكائنات عديدة الخلايا. 0 ١‏ 


(ب) ماذا يحدث لو : تلف أحد المصابيح الكهربية فى دائرة كهربية متصلة على التوالى؟ 


REET SSL a العيازات‎ ETD © 


(التسخين - تقلل - الترمومتر - الكليتان) 


1- المقاومة الكهربية من تدفق التيارالكهربى. 
2-:يستخلة فى قان ذرحة الحوارة: 
ۇق على تفرونات تنقى الدم من الفضلات. 


4- تزداد سرعة جزيئات المادة عند 
(ب) لاحظ الشكل الذى أمامك ثم أكمل :- 
1- يعبر الشكل عن الخلية 


2- اذكراسم الجزء رقم (1) 


(21 محافظة السويس إدارة شمال السويس التعليمية 


© 1 اخثرالإجابة الصحيحة؛ 


1- مجموعة من الأنسجة التى تعمل معًا تكون .. 


(١)العضو‏ (ب) النسيج (ج) الجهاز ( د ) الخلية 

2- يقوم ..................... بضخ الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى جميع أجزاء الجسم . 
(١)المخ‏ (ب) الرئتان (ج) القلب ( د ) الكلية 

3- المادة فى الحالة السائلة يكون حجمها -..... وشكلها ..... 

(١)ثابنًا‏ - ثابثًا ‏ (ب)متغيرًاثابثًا (ج)متغيرًا-متغيرًا (د)ثابثًا-متغيرًا 


4- كل مما يلى مواد موصلة للحرارة ما عدا 
(۱) النحاس (ب) البلاستيك (ج) الحديد ( د ) الألومنيوم 
(ب) علل لما يأتى: تعتبرعضلة القلب من العضلات اللاإرادية . 
((6 (1) ضع علامة (⁄) أوعلامة (۸) أمام العبارات الآنية: 
1- السائل الذى تسبح فيه عضيات الخلية يسمى السيتوبلازم. 
a‏ يمكن للمغناطيس جذب الأشياء خارج مجاله المغناطيسى 
3- لا تتغيرحالة المادة مع تغيردرجة حرارتها. 
4- تعتبرالحرارة صورة من صورالطاقة. 


(ب) ماذا يحدث إذا : تم إزالة البطارية من الدائرة الكهربية؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة: 


(العازلة - التمدد - الجلد - أعلى - أسفل) 
1- من أعضاء الإخراج فى جسم الإنسان 
2- تعمل المواد على عدم مرورالشحنات الكهربية فى الدائرة الكهربية. 
3- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على مبدأ الحرارى. 
4- يتحرك الهواء الساخن إلى 
(ب) اكتب المصطاح العلمى: مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة. 
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ESE 22‏ بتى سويف إدارة الواشطن التعليمية 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- تتحكم فى اتقسامات الخلية. 
2- عند عجز البنكرياس عن إفرازالأنسولين ينشأ مرض 
3- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركتها. 
4- تعمل على تنقية الدم من البول. 

(ب) ماذا يحدث عند : صهر الرمل مع الحجر الجيرى ورماد الصودا؟ 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 


1- وحدة بناء الكائن الحى. ) مسحي 
2- حيز حول المغناطيس تظهر فيه آثار قوته المغناطيسية. ) ( 
3- متوسط طاقة حركة جسيمات المادة. )2 3 
4- طريقة يتم فيها توصيل الأجهزة فى مسارواحد. ) ( 


(ب) اذكرطريقة انتقال حرارة الشمس إلى الأرض . 


© (1) اخترالإجاية الصحيحة مما بين القوسين: 


1- تعتبرعضلات من العضلات اللاإرادية. (القلب - الفخذ - الذراع - البطن) 
2- المسارالمغلق الذى تنتقل خلاله الإلكترونات 

(الدائرة المفتوحة - التيارالكهربى - الكهرباء - الدائرة المغلقة) 
3- التمدد يعنى حجم المادة. (تقليل - ثبات - نقصان - زيادة) 
4- الماء عند درجة حرارة 102 درجة مئوية يكون فى حالة ..-... (صلبة - سائلة - غازية - متجمدة) 


(ب) إذا كان لديك إناء به ماء مغلى. فأى الأطوال الآتية يفضل أن يكون طول مقبض الإناء ( 3 - 5 - 7 - 12 ) سم؟ 


e 


2 (١)أكمل‏ العبارات الآتية باستخدام الكلمات الموجودة بين القوسين: 


1- يمكن التحكم فى فتح وإغلاق الدائرة الكهربية عن طريق ١‏ (البطارية - المفتاح الكهربى) 

2- مجموعة من الخلايا المتشابهة تسمى 4 (العضو - النسيج) 

3- عند كى الملابس تنتقل حرارة المكواة إلى الملابس عن طريق . (الحمل - التوصيل) 

4- وحدة بناء جسم الكائن الحى 11111108 (الخلية - العضو) 
(ب) ما العضو المسنول عن ضخ الدم؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة أو علامة () أمام العبارة الخطأ: 


1- عندما تنكمش المادة تزداد سرعة جزيئاتها. 23 
2- يستخدم الميكروسكوب لرؤية مكونات الخلية . 20 
3- جميع المواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة . 3 2 
4- تعمل الغدد الصماء على إفرازالهرمونات فى الجسم 3 م 


(ب) ماذا يحدث عند دخول كمية كبيرة من الماء إلى الخلية؟ 


)١( ©‏ اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


1- أى المواد التالية تنجذب للمغناطيس؟ : (الخشب - الزجاج - الحديد) 
2د درجة الحرارة هى متوسط مقدازطاقة ......................... التى تمتلكها الجسيمات أوالجزيئات. 
(الوضع - الكتلة - الحركة) 
3- يسمى انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات السوائل والغازات باسم .. 
(الإشعاع الحرارى - التوصيل الحرارى - الحمل الحرارى) 
4- يعمل ...... على ضخ الدم والغازات والعناصر الغذائية والهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم. 
(جهازالإخراج - الجهازالدورى - الجهاز التنفسى) 


(ب) علل: تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم . 
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© ةل 


1- تدخل العناصرالغذائية والأكسجين إلى الخلايا عن طريق 

)١(‏ غشاءالخلية ‏ (ب)الميتوكوندريا ‏ (ج))الريبوسومات ( د ) النواة 
2- أى العضلات الآتية إرادية الحركة؟ 

)١(‏ عضلات المعدة (ب) عضلات الأمعاء الدقيقة 

(ج) عضلات المرىء ( د ) عضلات الرقبة 

3- مصدرالطاقة فى الدائرة الكهربية هو 

(١)المفتاج‏ (ب) البطارية (ج) الأسلاك ( د )المصباح 
4- ما الطاقة الناتجة عن حركة جسيمات المادة؟ 

)١(‏ الحرارية (ب) الكيميائية (ج) المغناطيسية ( د )الوضع 

(ب) اكتب المصطلح العلمى: 

حالة تحدث عند تساوى درجة حرارة الأجسام تؤدى لتوقف انتقال الحرارة بينها. ) ( 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- جميع الخلايا الحية تحتوى على بلاستيدات خضراء. ( 
2- يشارك الجلد فى إخراج العرق عن طريق المسام. 83 © 
3- يخزن الجلوكوزفى العضلات والكبد على هيئة جليكوجين. 39 6 
4- تنتقل الحرارة فى المعادن عن طريق الإشعاع. 0 1 


ب مادا يحدت عت لمس كوب شای ساخن؟ فس رإجابتك. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات الموجودة بين القوسين: 


1- یعتیر من المواد المغناطيسية. (البلاستيك - النيكل) 
ل فى الجهازالبولى على تنقية الدم. (الكلية -المثانة) 
3- درجة حرارة المادة هى متوسط مقدار الى تمتلعها الجسيمات أو الجزّينات لعينة مئ المادة: 


(الكتلة - طاقة الحركة) 
4- يستخدم فى قياس :دوجة خرارة المهواة. (وعاء القاس د اترو 


(ب) علل لما يأتى: لا نشعر بالحرارة عند إمساك مقابض أوانى الطهى المصنوعة من البلاستيك. 


ص 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات التالية: 


(الغازية - التنفسى - النباتية - الصلبة - التوصيل - الدورى) 
1- توجد البلاستيدات الخضراء فى الخلية 
2- يدخل الأكسجين إلى الجسم عن طريق الجهاز 
3- قوة الترابط بين جزيئات المادة ........ أضعف ما يمكن. 
4- تنتقل الحرارة بين الأجسام الصلبة المتلامسة بطريقة 
(ب) اذكروظيفة الميتوكوندريا. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآتية: 


1- يتكون النسيج من مجموعة من الأعضاء المتشابهة. 
2- ثنى وفرد الكوع من الحركات الإرادية . 
3- المواد العازلة للكهرباء تقاوم سريان الكهرباء خلالها. 
4- تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. 
(ب) علل لما يأتى: يفضل توصيل المصابيح فى المنزل على التوازى. 


EAE © 


1- ينمو جسم الكائن الحى عن طريق زيادة خلاياه. 

(۱) طول (ب) عدد (ج) حجم ( د ) مساحة 
2- يتحكم الجهاز فى استجابة أجهزة الجسم المختلفة. 

(١)الهضمى‏ (ب) الدورى (ج) العصبى ( د ) التنفسى 


8-.مق_المواةالتى تنجذب'للمختاطيسن 
(1) الخشب (ب) النحاس (ج) الزجاج ( د) الحديد 
4- تقل المسافة بين جزيئات المادة وتقل طاقة حركتها عند 
(١)التسخين‏ (ب) التبريد (ج) التبخر (د)الانصهار 
(ب) ماذا يحدث عند: لمس سلك غير معزول يمربه تياركهربى؟ 


29) 


)/-1 > 


الإجابات النموذجية 


الوحدة الأولى: ما النظام؟ 


المفقهوم الأول 


إجابة أسئلة تدرب - الدرس الأول 


1- الخلايا 2- بيضة الطائر 
3- غشاء الخلية 4- الغذاء - الأكسجين 

1- الخلية 2- الميكروسكوب 

3- عدد 4- الغذاء والأكسجين 

2720-3 (XK) -2 (/)-1 
(K)-5 (/)-4 


نتفخ | لخلية حى تنفجر. 
الغذاء والأكسجين والماء. 
إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الثانى والثالث 


_ 1-غشاء الخلية لشن الخد 

8- غضيات 4-رويرث هواك 

5- الخلايا 

1- الكائنات وحيدة الخلية 2- جدارالخلية 

3- العضيات 4- التنشس الخلوق 

20-3 (/)-2 

اللنحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها حسب حاجة الخلية 
_ 1-النواة 2-الميتوكوندريا 

3-السيتويلازم 4- غشاء الخلية 

1- عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من 

الطعام 


2- مجموعة من الخلايا المتشابهة ف الشكل والوظيفة 


إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الرابع والخامس 


1-البلاستيدات الخضراء 2-النواة 
3- غشاء الخلية 4- الميتوكوندريا 
7 1-الحيوانية 2-النباتية 
3- البلاستيدات الخضراء 4- النباتية - الحيوانية 
1- البلاستيدات الخضراء 2- الميتوكوندريا 
3- الثباتية 4- الميتوكوندريا 
1- البلاستيدات الخضراء 2- جدارالخلية 


1- تخزين المياه والعناصر الغذائية والفضلات داخل الخلية. 
2- تغليف المواد ونقلها خارج الخلية. 
الاتستطيع النباتات القيام بعملية البناء الضوى 


إجابة تدريبات المغهوم الأول 


1-(د( )١(-3 )1١(-2‏ 4-(ا) 5-(ب) 
6-(ب) 7-(ب) 8-(د) 9-(ب) 10-(1) 
1-(ج) 12-(ب) 13-(ج) 14-(ج) 15-(ج) 
6-(ج) 17-(د) 18-(1) 19-(د) 20-(ب) 
1-(د) 22-(ب) 23-(ب) 


1- خمسة 2- روبرت هوك 

3- عدد 4 النواة 

5- كبر 6- الميتوكوندريا 

7- الشبكة الإندوبلازمية 8- الميتوكوندريا 

9- خلية واحدة 0 البلاستيدات الخضراء 
1- جدارالخلية 2- نبات الفول 
3- جهازجولجى 

OSE الس ف ل‎ 
5-ي#)‎ (X)-4 (/)-3 (X)-2 )/(-1 
(X)-10 (/)-9 (X)-86 (X)-7 (X)-6 
15-(ك7)‎ (/)-14 (X)-13 (/)-12 )( 11 


1- وحيدة الخلية - عديدة الخلايا 2-الماء-الأكسجين -الغذاء 


4- النفاذية الا 


3- بيضة الطائر - البكتيريا ارية 


5- غشاء الخلية 6- الأعضاء - الخلايا 
7- جدارالخلية - بلاستيدات خضراء 8- جدارالخلية 
9- السليلوز 0- السيتوبلازم 
1 أزرق الميثيلين 12 ثلالى الأبعاد. 
1- الخلية 2- العضية 
3- الكائنات وحيدة الخلية 4- الكائنات عديدة الخلايا 
5- النواة 6- العضو 
7- الجهاز 8- النسيج 
9- السيتوبلازم 0- جدارالخلية 
1 الميتوكوندريا 2 التنفس الخلوى 
13 النواة 4- الفجوة العصارية 
15- جھازجولچی 16د البلةستيدات لاء 
7 - الميكروسكوب 
د القلية 2ن الثياتية 
3- متشابهة 4- عديدة 
5- عضيات 8 الميكرو سكوب 
يكوندريا 8- عدد 


إن من عضيات تعمل معًا للحفاظ على الخلية. 


2- لأنه يتحكم ف المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها 


3- لأن الخلية النباتية تحتوى على بلاستيدات خضراء تقوم بعملية 
البناء الضوثى. 

4- لأن خلايا الحيوانات لا تحتوى على بالاستيدات خضراء. 

5- لأن الحيوانات لديها هياكل فى أجسامها تساعدها فى الحفاظ على شكلها. 
مثل: العظام فى بعض الحيوانات. والهيكل الخارجى فى الحشرات. 


6- لمراقبة كيفية عمل الخلايا لإصلاح أجزاء الجسم أو كيفية استجابة 
الخلايا للأدوية. 

7- لاختلاف وظائف الخلايا عن بعضها 

1- لا تستطيع الخلية التحكم ف المواد التى تدخل إليها أو تخرج منها 


2- لاتستطيع الخلية القيام بعملية التنفس الخلوى وإنتاج الطاقة. 
3- لا تستطيع النباتات القيام بعملية البناء الضوف. 

4- لايتم التحكم فى الوظائف التى تحدث داخل الخلية أوانقسامها. 
5- تنتفخ الخلية وتنفجر. 


e 


0 


داجب يتلق 


_ 1- عملية استخدام الاكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من 
الطعام - تحدث ف الميتوكوندريا. 

2- تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود + 
والبلاستيدات الخضراء. 

)١1( -3‏ الشكل (1) : الخلية الحيوانية - الشكل (2) : الخلية النباتية 


ارالخلية 


(ب)1- السيتوبلازم 2 -النواة 
3 - فجوة عصارية 4 - غشاء الخلية 
(ج) أجب بنفسك. 
4-)1( 
الخلية النباتية الخلية الحيوانية 
جدار يوجد الايوجد 
الخلية 
(ب) 
كائنات وحيدة الخلية كائنات عديدة الخلايا 
تركيب ‏ يد إن جسمها من خلية يتكون + با من عدد كبير 
الجسم واحدة فقط. من الخلايا. 
أمثلة | البكتيريا. الإنسان والنياتات. 
١ج‏ 
جدارائخلية غشاء الخلية 


الوظيفة يحيط بالخلية النباتية 
لحمايتها وتدعيمها ويعطيها 
اشكلا محددًا 


الخلية أو تخرج منهاء ويتمي 
بخاصية النفاذية الاختيارية 


إجابة اختبر نفسك (1) 


5 (١)1-السليلوز‏ 
3- مصنع الغذاء 
(ب) رؤية مكونات الخلية وفحص الأشياء الدقيقة . 
)1(1-)%( 2-)/( 
(X)-4 (X)-3‏ 
(ب) لأنها تعمل كمراكز لإنتاج الطاقة فى الخلية 
(1)1-عدد 2- جهازجولجى 


3- الشبكة الإندوبلازمية 
(ب)1- الخلية الحيوانية 


4د البلاستيداث التَشراء 


2- مركزالد م فى الخلية ومسئولة عن أنشطة الخلية مثل 
تكوين البروتينات وانقسامها. 
إجابة اختبر نفسك (2) 
20-10 20-2 
(X)-3‏ 4-)/( 


3- البكتيريا - عديدة 
4- جد.ارالخلية ‏ البلاستيدات الخضراء 
(ب) تعمل كمراكز لإنتاج الطاقة فى الخلية 


(1)1- الكائنات وحيدة الخلية 2- الخلية 
3- السيتوبلازم 4- أزرق الميثيلين 
(ب)1- الخلية النباتية 2- جدارالخلية 


إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الأول والثانى 


1-العصبی 2 -الدوری 3 -الخلايا 
0-1 2-)/( 3-)/( 

20-5 (/)-4 

1 - طويلة 2 -القلب 3 -الخلية 

1- الجهاز 2- العضو 

3 - انقباض العضلات 

1-المخ 2 - العضلات 


إجابة أسئلة تدرب - الدرس الثالث 


1 - عضلات الذراع 2 - جهازالغدد الصماء 


3 -القلب 4 -الأوعية الدموية 
5 - جميع ما سبق 
(X)-2 (X)-1‏ 
(X)-4 (X)-3‏ 
1- العضلات اللاإرادية 2 - الرئة 
3 - الجهازالتنفسى 
_ 1-الجهازالدورى 


2 - يقوم القلب بضخ المزيد من الدم المحمل بالأكس جين والعناصر 
الغذائية إلى جميع خلايا الجسم. 
الأنه يمكن التحكم فى حركتها. 


إجابة أسئلة تدرب - الدرس الرابع 


1 - اليوريا 2 - التنفسى 

3 - الحمض - الأنزيمات 4 - الجلد 

(/)-3 20-2 (X)-1 

(/)-5 (X)-4 

(1.3.2) 

1- هضم الطعام وتحويله إلى عناصرغذائية يستخدمها الجسم فى 

إمداده بالطاقة. ومساعدته على النمو. 
بها البول لحين طرده خارج الجسم. 

3 - امتصاص ظم الماء من الطعام غير ام ضوم لتكوين فضلات الطعام. 

(2)الحالب (3) المثانة البولية 


3 - تنقية وترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا 
الأنها يخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق. 


إجابة تدريبات المفهوم الثانى 


ا 2-(ج) 3-(د) 4-(ج) 5-(1) 
6-(ب) 7-(ب) 8-(ب) 9-(د) 10-(د) 
1-(د( 2-(ج) 13-(ب )14-(ب) 15-(ب) 
6-(د) 17-(ج) 18-(ب) 19-(ب)20-(ب) 
21-(ب) 22-(ج) 23 -(د) 

1-خلايا 2-المخ 

3 - عضلات الذراع 4 -الجلد 

5 - الهرمونات 6 - يزداد 

7 -البولى 8 - الكليتان 
9-أعلى 0 - الجهازالدورى 
1- البروتينات 2 - الشهيق 

13 - لا إرادية 4 - أجهزة الجسم المختلفة 
15 - أنزيمات 6 - البولى 


9 
لد 


(X)-5 (/)-4 )#-3 (XK)-2 (/)-1‏ 
(X)-9 (X)-8 (X)-7 (K)-6‏ 10-)/( 
(X)-14 )#0-13 (X)-12 (/)-11‏ 15-)/( 0 1 
ET (%)-17 (X)-16‏ 
1 - العضلات الهيكلية 2 - العضلات اللاإرادية 00 ا e‏ 
3 - النسيج ا کم یل عر اوی الققاء م ستوزة مشة إل راسا ت 
5 - عملية الإخراج 6 - الجهازالعضلى الهيكلى متها الجسم. 
7 - فتحة الشرج 8 - الهرمونات 0- تساعد فى عملية هضم الطعام. 
9- النفرونات 0- جهازالغدد الصماء 1- امتصاص معظم الماء من الطعام غير المهضوم لتكوين فضلات 
1- الجهازالدورى 2 - الجلد الي 5 
3 - الكلية قت الجهان تتفم 2- إفرازهرمون الانسولين. 
د رين البول لحين خروجه من الجسم. 
5- الجهاز الإخراجى 1 - العظام ‏ العضاذت -الأوتار-الأربطة - الغضاريف. 
اااي اوي 2 - الجهاز التنفسى - الجهازالبولى - الجلد 
3 - أعضاء #-البوق 3 - يتحكم فى الاستجابة للخطر- يحافظ على درجة حرارة الجسم 
5 - البروتينات 6 - النفرونات وضغط الدم 
7 - الحجاب الحاجز 8 - الهرمونات 4 - الجهاز العضلى الهيكلى 
9 - اللاإرادية - عضلة القلب 0 - التفرونات ات 
د الاق سج - العتاصرالعدالية 2 - الكلية وجه المقارنة العضلات الإرادية العضلات اللاإرادية. 
18-الشرابين -الشسيرات الدموية” 14-اكثانة البولية التعريف عضلات يمكن التحكم فى ١‏ عضلات تتحرك تلقائيًا 
15- الإخراج 16 البتكرياس احركتها. ولا يمكن التحكم فى حركتها 
17- الأمعاء الغليظة مثال عضلات الرقبة عضلة القلب 
1 - متشابهة 2 -اللعاب 1-6-(ب) 6101-2 3-(ج) 
- الجلد 4 -الأمعاء الدقيقة 7 -1- الخلايا العضلية. 2 - الجهاز العضلى الهيكلى. 
5 - الأمعاء الغليظة 6 - عضلة القلب 3 - النفرونات 
7 - الحاليان 8 - الأمعاء الدقيقة إجابة اختبر نفسك (1) 
نها تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها. عل eat)‏ 0-2 
يد الكربون عن طريق عملية 3-(ج) 4-(ج) 
(ب) جهازالغدد الصماء 
9-3 نقية وترشيح الدم من الفضلات عبرالنفرونات الموجودة (1)1-الدوری 2 - لاإرادية 
اھا 3 - الجلوكوز 4 - الهضمى 
4 - لأنه طعام غيرمهضوم ولا تنتجه خلايا الجسم. لزب يساب اسان يعيش الق 
الأنه يقوم بإفرازالهرمونات التى تساعد الجسم على الاسد 2000 .4.3( 
(ب) عضلات الذراع . 
#ديسيب الاتزيباةاتق بغ الت رى والحويصلة اخ وة نفسك (2) 
لأنه يقوم بالتخلص من الماء والأملاح الزائدة. 5-0-7 5-5 
1 - يقوم القلب بضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. 
2- يتحرك ال الغ 8 ياد el Te gE‏ 
4- لا يستطيع الجسم إفرازهرمون الأنسولين بكميات كافية. أو 
استخدامه فيظل السعرق الدم خا مشكلات كتيزة #010 00-2 
5- تحدث الإصابة بمرض السكر. 3-)/( 4-)/( 
1-المستقيم اقاس ایا (ب) يتحرك الساعد إلى أسقل. 
3 -القلب 4- عضلات الذراع 11 -البروتينات 2 - عرق 
5- الرئة 6- عضلة القلب 3 - يزداد 4 - الخلايا 
7 المخ (ب) لأنه لاينتج من الخلايا. 


إجابة نموذج الأضواء (1) شهر أكتوبر 


1 - تساعد على حركة عظام الجسم. 

2 - ضخ الدم إلى جميع خلايا الجسم. 

3 - يفرزهرمونات تساعد الجسم على الاستجابة فى المواقف المختلفة. 
4 - يخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق 


1 (1)1-الثفرونات 
3 - الأنسولين 4 - ال 
(ب) تجميع البول لحين طرده خارج الجسم 


2 - الشبكة الإندويلازمية 


3 


(X)-2 (/)-1()‏ 
(XK) -4 2720-3‏ 
(ب) ب وجود البلا ات الخضراء فى الخلية النباتية وعدم 
وجودهاف الخلية الحيوانية . 3 
(101-(ب) 2-(ب) 
00-3 4-(ج) 
لابج 9د ات 2- النواة 
إجابة نموذج الأضواء (2) شهر أكتوبر 
(1-(ج) عالق 2 
3-(ب) 4-(ج) 
(ب) لأنه يمكن التحكم فى حركتها 5 
22 (١)1-الرئة‏ 2 - الجدارالخلوى 
3 - البنكرياس 4 - النواة 
(ب) يخيط بخلايا النباتات ويعطيها شكلا محددًا. 
وات RANE‏ 2 
3 - عملية الهم 4 - السيتوبلازم 
(ب)1- الجهازالبولى 2- الكلية 3 
إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الأول والثانى 
1- مغلق 2- المفاتيح 
3- التوالى 4- الجاذبية 
اقلت 5 
4 0-2 
(X)-4 (X)-3‏ 
1 - الدائرة الكهربية 2-المجال المغتاطيسى 
الوا غيرالمغناظيسية 4- الجاذبية الأرضية 5 
أن مكوناتها تعمل معًا كوحدة واحدة لأداء و = 
2- لأن الأرض لها قوة جاذبية تسحب الأجسام فى اتجاه مركزها. ب 
تتوقف عن الارتفاع عند نقطة معينة ثم تعود إلى أسفل فى اتجاه الأرض 
بسبب تأثيرقوة الجاذبية 
تحافظ الجاذبية على ثبات الأشياء والكائنات الحية على سطح الأرض. 
إجابة أسئلة تدرب - الدرس الثالث | 
20-2 
00-4 
(X)-2 ()-1‏ 
(X)-4 (X)-3‏ 
1-التیارالکھری 2- المفتاح الكهرى 
3 -المولد الكهرى 4 - الصدمة الكهربية 


1- لأنها تعمل كمصدرللتيارالكهري ف الدائرة الكهربية 
2-الأننا تسد هرباء فى إضاءة المنازل وتشغيل الأجهزة ال 
المختلفة. 


هربية | إ 


خدم ال 
8 


1- تحدث صدمة كهربية. 


2 - ينشأ مجال مغناطيسى حول السلك 


الدائرة (ب) لأن الدائرة الكهربية مغلقة ووجود مصد رللطاقة 


الكهربية (بطارية) 


إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الرابع والخامس 


1 - النحاس - المطاط 

2- المقاومة الكهربية 

3- المواد الموصلة للكهرباء 
5- تنطفئ 

(X)-1 

(/)-3 


4- تیار کهری 
6- الجلفانومتر 
(X)-2‏ 
(X)-4‏ 


1 - للحد من تدفق التيارالكهرن فى الدوائرالكهريية. 
2- لأنه فى حالة التوصيل على التوالى يكون للتيارالكهرى مسارواحد. 


وعند توقف أواحتراق أحدا 
الأجهزة عن العمل 


يزداد التيارالكهربى الناج فى الملف 


إجابة تدريبات المفهوم الثالث 


2-(ج) 3-(د) 4-(ب) 5-(ب) 
7-(د) 8-(ب) 9-(ب) 10-(ج) 
1-(ج) 12-(د) 13-(ج) )١(-14‏ 
5-(1) 16-(ج) 17-(ب) 18-(ج) 19-(ج) 
0-(ب) 21-(د) 22-(ج) 
1- التيارالكهرنى 2-الأسلاك الكهربية 3 مغلق 
4- الطاقة 5- المفتوحة 6- جيدة 
7- البلاستيك 8- المقاومة الكهربية 9-التوالى 
0 المولد الكهرى 1- قلت 2- الحديد 
13- إبطاء 14- العازلة 
)2.1.3.4( 
(K)-3 (X)-2  (/)-1‏ 4-)/( 5-)( 
(X)-10 (X)-9 (X)-8 (X)-7 (XK)-6‏ 
(X)-15 (/)-14 )/(-13 (K)(-12 (KX) -1‏ 
(K)-16‏ 17-)/( 
1- الدائرة الكهربية 2- الكهرياء 
3- مواد موصلة للكهرباء 4- مواد عازلة للكهرياء. 
5- المقاومة الكهربية 6- الجاذبية 


7- مخطط المجال المغناطيسى 
9- التوصيل على التوازى 

1- مواد غيرمغناطيسية. 

3 المواد العازلة 

5- الجلفانومتر 

1- مركزالأرض 

2- مغناطيسية - غير مغناطيسية 
4- نظام مغلق 


6- المفتاح الكهرى 


8- التوصيل على التوالى 
0- مواد مغناطيسية 
12 البطارية 


14 المولد الكهرى 


3- جيدة 
5- الجاذبية الأرضية 


7- التوالى 


_ (1) 1-المفتاح الكهرى 


8-المقاومة الكهربية 
0 الكتلة - المسافة 
1- زيادة عدد حلقات الملف- تحريك المغناطيس داخل الملف بسرعة أكبر. 


9- الموصلة - العازلة 


1- المغناطيس الكهرى 2- ممحاة 

3- البلاستيك 4- المفتاح الكهرف 

1- لأن الداثرة ال بية عبارة عن مسارتم إنشاؤه لتدفق ال ياء 
وتعمل مكوناتها كوحدة واحدة لأداء وظيفة محددة. 

2- لأنه فى التوصيل على التوازى إذا تلف أحد مكونات الدائرة ي 


مرورالتيار الكهرى وتظل باق الأجهزة تعمل. 


3- لأن الحديد مادة مغناطيسية بينما الخشب مادة غيرمغناطيسية. 


4 مواد موصلة للكهرياء. 


5- لأن الأرض تجذب جميع الأجسام نحو مركزها فتحافظ على ثباتها. 


6- لأنه يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية 

5 فى حياتنا اليومية تعتمد على الكهرباء كمصدر للطاقة 
8- لأنها مواد عازلة فتحمينا من التعرض للصدمات الكهربية 

9- لأن جسم الإنسان موصل جيد للكهرباء. 

1- تنطفئ باق المصابيح. 

2- لن يتولد تياركهرن فى الدائرة الكهربية. 

3- لا يمرالتيارالكهرنى وينطفئ المصباح. 

4- يسبب حدوث صدمة كهربية 

5- ينشأ حول السلك مجال مغناطيسى 

6- تظل باق مكونات الدائرة تعمل كما هى. 

7- يتولد فى الملف تيا ركهرف 

8- لا يمرالتيار الكهرن داخل السلك. 
1- مصدرللتيارالكهرن ف الدائرة. 

2- التحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية 
ض المواد المعدنية مثل ال 


3- جذب ايد والنيكل. توليد تيا ركهرفى 


4- توليد الكهرباء؛ حيث يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 


5- إبطاء حركة التيارالكهرى فى الأجهزة وحماية 
6- صناعة أسلاك الكهرباء. 

7- تغليف أسلاك توصيل الكهرباء. 
8- الاستدلال على التيارات الكهربية | ا 
1- قوة الجاذبية قوة جذب فقط بينما القوة المغناطيسية قوة جذب وتنافر 
)١( -2‏ الدائرة الكهربية البسيطة 


با من الت 


(ب)1- بطارية 2- أسلاك توصيل 
3- مفتاح كهرى 4- مصباح كهرق 
(ج) رقم (1) 
E‏ 


4- (۱) ينحرف مؤشرالجلفانومترنتيجة تولد تيار كهرن ف الملف 
(ب) شكل (1) بسبب زيادة عدد الحلقات ف الملف 
5- المصباح (1) و(2) 
إجابة اختبر نفسك (1) 


(1)1-(ب) 2=( 3-(د) 4-(ب) 

(ب) تظل باق المصابيح مضاءة. 

(1)1-المولد الكهربى 2- المجال المغناطيسى 
3- المواد العازلة للكهرياء 4- الإلكترونات 


(ب) المولد الكهرف - المحول الكهرن - المحرك الكهرق 
2 التوازف 
جید 4- الطاقة 


(ب) البطارية - المفتاح - الأسلاك - المصباح 


*1 ()1-(ب) 2-(ج) 


إجابة اختبر نفسك (2) 


(X)-2 (7)-1(1)‏ 
3-)/( 4-)/( 
(ب) لأنها مادة عازلة للكهرباء فتحمينا من أخطارها 
(1)1-المغناطيس 2- مجال مغناطيسى 
3- التوازى 4- عازلة 
(ب) يتولد تياركهرى ويتحرك مؤشرالجلفانومتر. 
7 (١1)1-الجلفانومتر‏ 2- المقاومة الكهربية 
3- مواد موصلة للكهرياء 4- الدائرة الكهربية 


يولد كهرباء؛ حيث يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية . 
إجابة أسئلة التميز الوحدة الأولى 


1-(ب) 2-(د) 8-(د) 9-4 
5-(ج) 6-(ب) 7-(ج) 8-(ج) 
9-(ج) 10-(1( 
التوصيل على التوالى 


زيادة سرعة دوران العجلة - زيادة عدد لفات السلك ف الدينامو. 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى الوحدة الأولى 


)1١(-2 1‏ 3-(1) 4-(ب) 

5-)( 8پ 7-7 78پ 

9-(ب) 10-(د) 11-(ج) 12-(د) 

)1١(-38‏ 14-(ب) 15-(د) 16-(ب) 
1-جدارخلوى 2 - عضيات 
3-أعضاء 4 - غشاء الخلية 

5 -الدوری 6- الكلى 

1 - الجهاز 2 - الميكروسكوب 

3 - مخطط المجال المغناطيسى 4 - جهازالغدد الصماء 
5 - الإلكترونات 

(X)-5 (X)-4 (/)-3 )/(-2 كاف‎ 
(/)-10 (/)-9 8-(ي#)‎ (X)-7 6-6 
(X)-12  (X)-1 

(-.3.12( 


نفسك (1) الوحدة الأولى 

3-(ج) 4-(ج) 

(ب) تغرزالأنزيمات التى تساعد على تفكك الطعام كيميائيًا كما يفرزهرمون 
الأنسولين المسئول عن ضبط مستوى سكرالجلوكوزف الدم. 


(X)-2 (X)-1 (1)‏ 
20-3 4-)/( 
(ب) الميكروسكوب 
(1)1- جهازالغدد الصماء 2- التيارالكهرنى 
3- السيتوبلازم 4- الكلية 
(ب) لأن النحاس جيد التوصيل للكهرباء بينما البلاستيك ردىء 
التوصيل للكهرياء. 
إجابة نفسك (2) الوحدة الأولى 
((1-)⁄( 2-)⁄( 
(X)-4 (X)-3‏ 


(ب) لأنها تخلص الجسم من غازثانى أكسيد الكريون 
(1)1-(ج) 2-(ب) 3-(ج) 4-(ب) 
(ب) تنتفخ الخلية بالماء وتنفجر. 


a 


_ 1- تمدد حرارى 


(1)1- صدمة كهربية 2-الشبكةالإندوبلازمية 


3- عضلات الرقبة 4-الكلية 
(ب) توصيل المصابيح على التوازى / لأنه عند فك أوتلف أوإطفاء 
أحد المصابيح تظل باق المصابيح مضيئة 
8 : الحصول على الطاقة 
المعهوم الأول 
إجابة أسئلة تدرب - الدرس الأول 
1- درجة حرارتها نودت 
3- بخارالماء 4- الصلبة 
1-الغازية 2-الصلبة 
3- صلبة - سائلة - غازية 4- الصلبة 
(X)-3 (X)-2 (/)-1‏ 
(X)-6 00-5 0070-4‏ 
1- الذرات 2-أقل 
3-الانصهارثم التبريد 4- تكتسب 
تقل سرعة الجسيمات وتقل طاقة حركتها 
إجابة أسئلة تدرب - الدرس الثانى 
1- انصهار 5100-2 
3- صفر 4- الماء 
5- الانصهار 
1-تقل 2- تفقد 
3- تقل المسافات 
(X)-3 00-2 7-1‏ 
4-)⁄( 5-(7) 
1- التيخر 2- درجة الحرارة 
3- الانصهار 4 التجمد 
5- طاقة الحركة 6- التكثئف 


ة الحرارة الى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الثالث والرابع 


1-تمدد 2- تكتسب طاقة 
دواد فاه يتمدد 

2 

كاف 2-)/( 

20-4 (/)-3 

(X)-6 (X)-5 

1- لأنه عند ارتفاع درجة الحرارة تتباعد جسيمات المادة عن با وتتعدد 


عند ا نخفاض درجة الحرارة 
يقل حجمها 

1- تتمدد المعادن عند ارتفاع درجة الحرا دث التواء فى المبانى والكبارى 
2- تتباعد جسيمات الماء عن بعضها وتتحول إلى الحالة الغازية. 
3- تقل المسافات بين الجزيئات 

إجابة اسئلة تدرب - الدرس الخامس 


1- الغازية 2- الصلبة 
3- تتحرك الجسيمات بشكل أبطأ ‏ 4- زيادة 

5- اكتساب حرارة 

2760-3 (X)-2 (/)-1 
(/)-5 (/)-4 


3- يزداد 


2- تقل 


إجابة تدريبات المفهوم الأول 
21١0-4‏ 
8-)1( 


2-(د) 
6-)1( 


1-(ج) 
5-(ج) 


3-(ج) 
20-7 


9-)( 0-(ج) )1١(-11‏ 12-(د) 13-(ب) 
4-(ج) 15-(0) 

1- درجة الحرارة 2- انکماشا حراريًا 
3- التجمد 4- الماء الساخن 
5- ينكمشن 6- تمدد 

7- التبريد 8- التجمد 

9- عالية 0 حجم 

1- أكبرمن 12- ساخن 

13- يقل 14 الانصهار 
(X)-5 )”(-4 (X)-3 )-2 (X)-1‏ 
(X)-10 (X)-9 (X)-8 (/)-7 (X)-6‏ 
(X)-13 (/)-12  (/)-1‏ 

نموا اجر 

3- تزداد - تقل 

5- درجة الحرارة 

7- تكتسب 

9 - أكبرمن 


1- درجة الحرارة 


3- الترمومتر 


3- زيادة حجم المادة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة 

4- نقص حجم المادة نتيجة ا نخفاض درجة الحرارة. 

5 - تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 

6 - تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية 

7- الطاقة الى تكتسبها المادة بسبب حركتها 

لأن الغطاء المعدنى يتمدد بالحرارة 

2- نتيجة انتقال الحرارة من اليد إلى قطعة الثلج. 

3- لأن جسيمات الكحول تتباعد عن بعضها عند ارتفاع درجة الحرارة 
فیزداد حجمه. 

4 - لتسمح بحدوث الت 
درجة الحرارة. 

5 - لزيادة المسافات بين جزينات المادة 

1- يتمدد السائل وي 

2- تحدث انحناءات فى الكبارى مما يؤدى إلى وقوع الحوادث 

3 - تقل المسافات بين الجزيئات ويقل حجمها. 

4- تقل القوى التى تربط الجزيئات ويزداد حجم المادة. 

5 - تنتقل الحرارة من اليد إلى مكعب الثلج. 

6- يتكثف بخارالماء ويتحول إلى قطرات ماء سائلة . 

1- قياس درجة الحرارة 


2- تسمح بعدم حدوث انحناءات فى الكبارى عند ارتفاع درجة الحرارة. 


دفلا تحدث انحناءات للقضبان عند ارتفاع 


اد حجمه 


1-(1) حجم 
(ب) ينخفض حجم السائل الموجود فى الترمومتر. 
2 -(1) انصهار (2) تبخير (3) تكثف (4) تحجمد 


)0610-1 
3-(ج) 
(ب)النحاس - الزيت - بخارالماء 


زيادة حجم المادة نتيجة ارتفاع 


درجة الحرارة 


(X)-2 
(/)-4 


280-101 
2700-3 
(ب) يتكثف بخارالماء ويتحول إلى سائل 
(1)1- درجة الغليان 2- المواد الصلبة 
3- الحالة الغازية 4- الانصهار 
(ب) فى عملية التمدد يزداد حجم المادة وتزداد الفراغات بين الجزينات 
وتضعف القوة التى تربط بينها ن 
فى عملية الا الجزينات من بعضها وتفة 
وتقل سرعتها نتيجة | نخفاض درجة الحرارة. 


إجابة اختبر نفسك (2) 


ة ارتفاع درجة الحرارة 


باش تقترد 


(1)1- الغازية 2- يفقد 


3- الطاقة 4- تسخینها 
(ب) تزداد طاقة حركة الجسيمات. 
)1( )2.1.4.3( 
(ب) تغيرحجم السائل الموجود به عند تغيردرجة الحرارة 
(KX) -2 (XK) -1(1)‏ 

0700-4 (X)-3 
(ب) مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة‎ 


إجابة نموذج الأضواء (1) شهر نوفمبر 


(1)1- واحد 2- درجة الحرارة 
3- المواد العازلة 4- زادت 

(ب) يمرالتيارالكهرن فى الجسم وتحدث صدمة كهربية 

(/)-2 (KX) -1(1) 
(X)-4 (/)-8 

(ب) 
التمدد الحرارى الانكماش الحرارى 


نقص حجم المادة نتيجة انخفاض 
درجة الحرارة. 


(1)1- التيارالكهرى 
3- المواد غيرالمغناطيسية 


2- درجة الحرارة 
4- الطاقة الحرارية 
(ب) (4.3.1) 

إجابة نموذج الأضواء (2) شهر نوفمبر 
SAN‏ 


ا و 


(ب) تتمدد القضبان بفعل الحرارة وتنحنى ممايؤدى إلى وقوع 


الحوادث 
(1)1- الجاذبية دقل 
3- تحد 4- الانصهار 
(ب) الاستدلال على مرورالتيارات الكهربية الصغيرة 
(1)1- قلت 2- الحديد 
3-الموصلة ر 
(ب) 1- اتصهار 2- اكتساب 


المفهوم التانى 
إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الأول والثانى 
O‏ لدان عقن 4ه( 
5-)/( 6-(#) 
1-(ب) ورب قد(م م د( 
1-السعزالحرازرق 2- تساوى 3-جيدة 
الا تنتقل الحرارة بينهما. 


لأن البلاستيك من المواد العازلة للحرارة 
إجابة أسئلة تدرب - الدرس الثالث 


ba أن‎ E  ةيزعا‎ 

1- الحفل 2- يزداد 

القشب 4 التوصيل 

(X)-3 (X)-2 (/)-1 
(X)-5 (/)-4 

1- الإشعاع 2- درجة الاتزان 


3- المواد العازلة للحرارة 

لأن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة. فيس مح بانتقال الحرارة خلاله. 
بينما البلاستيك من المواد العازلة للحرارة 

انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أو الغازية 


ابة أسئلة تدرب - الدرسان الرابع والخامس 


1-(ج) ‏ 2-(ج) 3-(1) 4-(د) 
1- حالة المادة 2 بقاء 

3- مختلفة 4- عازلة 
كف 06-2 
0760-3 4-)/( 
تظل کماهی 


يوصل الحرارة إلى اليد وقد تحترق 


الكتلة الكلية للمادة مقدارثابت لا يتأثر عند حدوث تغيرللمادة 


إجابة تدريبات المفهوم الثانى 
3-2) +( ادر قدي 
7-(ب) 8-(ب) 9-(ب) 10-(ب) 
os (o-4 (FB (Doe‏ 
7-(د) 18-(ج) 19-(1( 20-)1( 
1-(ب) 22-(د) 23-(ب) 24-(ج) 25-(ب) 
6-(ب) 27-(1( 
1 - تساوى 2- المعدن 3- تزداد 
4- عازلة 5- الفضاء 6- تفقد 
7- خلط مكوناتها معّادون تسخين 8- الحمل 
9- يرتفع لأعلى 8-الحمل 
)1.3.2( 
(K)-4 (X)-3 (X)-2  (/)-1‏ 5-( 
(X)-9 (X)-86 (/)-7  (X)-6‏ 10-)/( 
(X)-15 (X)-14 (X)-13 (X)-12 (/)-1‏ 
(X)-18 (X)-17 (/)-16‏ 19-)/( 
1 - درجة الاتزان 2- المواد الموصلة للحرارة 
3- المواد العازلة للحرارة 4- الطاقة الحرارية 


5- التوصيل الحرارى 6 - الحمل الحرارى 
7-الإشفاع 8- قانون بقاء الكتلة 
` »6_ 1- عازئة للحرارة 2-الأعلى -الأقل 


3- النحاس - الحديد 
5- الحمل الحرارى 
7- البلاستيك 

7_ 1-الخشب 


6- التوصيل - الإشعاع 


2- الاحتكاك 


3- الألومنيوم 


«#_ 1- مقدارالاختلاف فى درجة الحرارة - مساحة السطح - طول مسافة 


. التلامس. 
2- التوصيل - الحمل - الإشعاع. 
3- الحديد - النحاس - الألومنيوم. 
4- ا 


الحرارة خلاله. 

5- صناعة مقابض أوانى الطهى. 
6- التوصيل 

8لا 


7- يتكون الزجاج 
كتلتها 9 


0- تنتقل الحرارة من الج م الأعلى فى درجة الحرارة (الساخن) إلى 
الجسم الأقل فى درجة الحرارة (البارد). 
1- تنتقل حرارة الشمس إلى الصخرة عن طريق الإشعاع / تزداد 


حركة الجزيئات المكونة للصخرة. 
)١( -2‏ الجسم (أ). الجسم (ب) 
(ب) التوصيل 
إجابة اختبر نفسك (1) 
(X)-4 (K)-3 (/)-2 (X)-1() _‏ 
(ب) لأن البلاستيك من المواد العازلة للحرارة. 


(ج)40 


هم )١(-100(‏ 2-(ب) و دج 
(ب) الخشب - البلاستيك - الزجاج 
12 (١1)1-لايتغير‏ 2- الطاقة 
3- جيدة 4- بقاء الكتلة 


(ب) تتحكم فى درجة حرارة الجسم - تضىء فى الظلام - يمكن أن تبقى 


إجابة اختبر نفسك (2) 
(1)1-(ج) 2-(1) ( 
(ب) حالة تحدث اوى درجة حرارة نام تؤدى إلى توق 
شال السا یا 


2 تيص مص مدص عدون 
(ب) تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 


2 (1)1- التوصيل الحرارى 2- الزجاج 
#بتزقاة 4- الحمل الحرارى 
(ب) التوصيل 
إجابة أسئلة التميز الوحدة الثانية 
E E |‏ 2 (ج) 3-(ج) 4-(د) 5-(ج) 
د فی 


6-(ب) 
أجب بنفسك 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى الوحدة الثانية 


1-(ج) ‏ 2-() 8-(ج) 4-() 5-(ب) 
5(6( 7-(د( 1-8( 9-(ج) 10-)ج( 
1-)1( 2-(ج) 13-(د) 14-(ب) 15=(د) 
16- )+( 


4- الخشب - البلاستيك 


الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة فيسمح بانتقال الحرارة 
خلاله. بيئما البلاستيك من المواد العازلة الى تبطئ من انتقال 


تنتقل الحرارة بينهما 


00-1 770-2) مدقن w-6 OA‏ 
(X)-10 (X)-9 (X)-8 (X)-7 (/)-6‏ 
كاف 
إجابة اختبر نفسك (1) الوحدة الثانية 
)١(-1)1(‏ 2-(د) 3-(ج) 4-(ج) 
(ب)تضعف قوى الترابط بين الجزينات 
(XK) -2 (K%)-1(1)‏ 
3- )⁄( 4- )/( 
(ب) الاختلاف فى درجات الحرارة - مساحة السطح - طول مسافة 
التلامس 
)2.1.3.4)(1( 
(ب) التوصيل. 
إجابة اختبر نفسك (2) الوحدة الثانية 
(X) -2 (/)-1(1)‏ 
(X) -4 (X) -3‏ 
(ب) لأن الألومنيوم مادة جيدة التوصيل للحرارة. 
(1)1-الطاقة الحرارية 2- التمدد الحرارى 
3- فواصل التمدد الحرارى 4- الإشعاع 


(ب) تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى يحدثك 
بينهما اتزان حراری. 
(11-التوصيل. 2- التمدد 
3- تزداد 4 - السائلة 


(ب) الترمومتر- قياس درجة الحرارة 


2-(ج) 3-(ب) 4-(ب) 5-() 

7-(د) 8-(ج) 9-)1( )١(-10‏ 
2-(د) 13-(ج) 14-(ب) 15-(د) 
7- (ج) 18-(1) 19-(ب) 20-(ج) 
)١(-2‏ 23-(د) 24-(ب) 25-(ب) 
7-(ب) 28-(ب) 29- (ج) 30-(ب) 
2-(ب) 33- (1) 34-(ج) )1١(-35‏ 
7-(د) 38-(ج) 39-(1) 40-(ب) 


2- العازلة 
4-النواة 
ة الغليان 6- عضيات 

8- السعرات الحرارية 
9- اللاإرادية 0 التيارالكهرى 
1- زادت 2- حجم 
13- عدد 4 الغدد الصماء 
15- ساخن 16 الغازية 
7- التكثف 8- السيتوبلازم 
19- الأسلاك 0 التمدد والانكماش 
1- تنطفئ 2- البروتينات 
8- السكر 24- البطارية 


5- البلاستيك أوالخشب 
7- الشبكة الإثدوبلازمية 


26- الحويضلة الصفراوية 
28 المستقيم - المثانة البولية 


9- جهازجولجى 0- الحجرالجيرى 
1- البلاستيك 

(1.3.2.-.4)-2 (3.2.1.4)-1 
(1.2.3.4)-3 

(-5 (X)-4 (/)-3 (X)-2  (/)-1 
(/)-10 (XK)-9 (X)-8 (X)-7 (X)-6 
(/)-15 (/)-14 )0-13 )0-12 (/)-1 


(X)-20 (/)-19 (X)-18 )#(-17 (/)-16‏ 
(X)-24 (/)-23 (X)-22  (X)-21‏ 
1- النفرونات 2- المجال المغناطيسى 
3- درجة الغليان 4- التوصيل على التوالى 
5- التمدد الحرارى 6- جهازجولجى 
7-الانصهار 8- العضيا. 

9- المقاومة الكهربية 0- درجة الحرارة 
1- مخطط المجال المغناطيسى 2 التيارالكهرى 
3- قانون بقاء الكتلة 14 الجهاز 

5 كائنات وحيدة الخلية 

17- اليوريا نكرياس 
9- الجلفانومتر 0- التنفس الخلوى 
1- التكثئف 

23- الخلية 


25 قوة الجاذبية الأرضية 


27- درجة الاتزان 


نت 


2 


7 


ةيلخلا-1)١(‎ 2 


1)١( 1‏ الميتوكوندريا 2- التوصيل 
3- الهرمونات 4- 357-100 
(ب) لأنه ينجذب للمغناطيس. 
7 )0-10 00-2 
(X)-4 (X)-3‏ 
(ب)3 اللأجزاء المعدنية الموجودة ف الكبارى بالتمدد والانكماش 
بطريقة آمنة وتجنب حدوث ا نحناءات أو تقوس يمكن أن يت 
فى وقوع الحوادث 


2-الانصهار 

3- النفرونات 4-ذرجة الاتزان 
(ب) تظل باق المصابيح مضينة. 

(2) محافظة القاهرة - إدارة غرب مدينة نصر التعليمية 


١‏ >1 (١)1-الميتوكوندريا‏ 2- الأمعاء الدقيقة 
3- التيارالكهرى 4- يكتسب حرارة 
(ب) لأن الحديد من المواد المخناطيسية 
(X)-1(1)‏ 2-)⁄( 
(X)-3‏ 4-)/( 
(ب) الاستدلال على مرورالتيارات الكهربية الصغيرة 
_ (١)1-النفرونات‏ 2- الجاذبية الأرضية 


3- الإشعاع الحرارى 
(ب) تنتفخ الخلية حتى تنفجر. 
(3) محافظة الجيزة - إدارة الشيخ زايد التعليمية 


4- درجة الحرارة 


عساة 2ك ل کک ف 
(ب) يتولد تياركهرن فى السلك المعزول 
(X)-2 (%)-1() 2=‏ 
(X)-4 (/)-8‏ 
(ب) لأنه يسمح بمروربعض المواد. ويمنع البعض الآخر. 
_ (١1)1-اللاإرادية‏ 2- السغرالحرارق 
3- النفرونات 4- الحجرالجيرى 
(ب)1- الحيوانية 


2- تساعد فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية 


(4) محافظة الجيزة - إدارة البدرشين التعليمية 


(X)-2 (K)-1(1) 
(/)-4 (X)-3 

(ب) المصابيح موصلة على التوازى 

7 2ب کدی فرت 

(ب) القلب 

(1)1-التجمد 2- الميتوكوندريا 
3- الكهربية 4- الإشعاع 

(ب)1- الميكروسكوب 


2- فحص مكونات ( عضيات ) الخلية 


(5) محافظة الإسكندرية - إدارة "١‏ 


(1)1-(د) 2-(ج) 3-(د) 


4-(ب) 
(ب) لحدوث خلل ف قدرة البنكرياس على إفرازهرمون الأنسولين 


)1(1-)/( 2-)/( 
0270-3 4-)/( 
(ب) تصبح الدائرة الكهربية مغلقة ( يمربها تيار كهرى ) 
(1)1-الهواء 2- الميكروسكوب 
3- السعرات الحرارية 4- الإلكترونات 
(ب) تنقية وترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا. 
(6) محافظة الإسكندرية - إدارة العامرية التعليمية 
(X)-2 AD)‏ 
(x) -4 (/)-3‏ 
(ب) لأنها تحتوى على صبغة الكلوروفيل التى تمتص ضوء الث 
وتساعد النبات على صنع غذائه 
(1)1-اللاإرادية )5 
3- كيميائية 4- مغلق 
(ب) المجال المغناطيسى. 
(1)1-جولجى 2- المادة الموصلة 
3- الحركة 4- النفرونات 


(ب) يصاب الإنسان بمرض السكر. 


(7) محافظة القليوبية - إدارة قليوب التعليمية 


(1)1-النسيج 8 التوضيل 
3- المفتاح الكهرى 4- اللا إرادية 
(ب) الإصابة بمرض السكر. 
(1)1-التمدد الحرارى 2- الغدد الصماء 
3- المواد الموصلة 4- المقاومة الكهربية 
(ب) تخزين المياه والعناصر الغذائية والفضلات. 
(X)-1(1)‏ 2000-2 
(X)-4 (/)-8‏ 


(ب) لأن جزينات الماء الساخن تتحرك بشكل أسرع مما يؤدى إلى زيادة 
عدد تصادمات جزيئات الماء مع بعضها فينتشرلون الحبربسرعة. 
(8) محافظة القليوبية - إدارة بنها التعليمية 

()1-(1) 2-(ج) 3-(ج) 4-(د) 

(ب) لأنه غذاء غيرمهضوم يخزن فى الأمعاء الغليظة حتى يتخلص منه 


5555 
0700-2 (/7)-1(1) 

(X)-4 (/)-3 

(ب) تنتقل الحرارة من اليد إلى مكعب الثلج فنشعر بالبرودة وينصهر الثلج. 
)1( )3.4.1.2( 

(ب) التوازى 


ص 


(9) محافظة المنوفية - إدارة الباجور التعليمية 3 الماء 4 التكثق 


1 (10-(ج) 00-2 3۔(ب) 4-(ج) (ب) المسافة - كتلة الجسم. 
(ب) لأنه يمكن التحكم فى حركتها (14) محافظة البحيرة - إدارة أبو حمص التعليمية 
AY TS y-2 RD _‏ #دوادت 
(X)-3‏ 4-)/( ا 3- الترمومتر 4- النفرونات 
(ب) فحص مكونات الخلية. (ب) لأن المقاومة الكهربية تقلل من تدفق التيارالكهرى. 
أ هة (١)1-الرثة‏ 2- البطارية [ 22 (١1)1-عضيات‏ الاك ااتوسيق الحرارف 
3- الانصهار 4- البلاستيك 3- البتكرياس 4- نقطة الغليان 
(ب) لا ينجذب الألومنيوم للمغناطيس ؛ لأنه مادة غير مغناطيسية 
(10) محافظة المنوفية - إدارة قويسنا التعليمية ( +3 (١)1-التوالى‏ 2- جهازالغدد الصماء 
-1)١( 1‏ التوازق 2- الصلبة 3- قانون بقاء الكتلة 4- الاتزان الحرارى 
قد امور 4- جدارالخلية (ب) تسبح فيه مكونات الخلية. 
(ب) فتحة الشرج. (15) محافظة دمياط - إدارة قارسكور التعليمية 
2*١‏ (١)1-تبخرًا‏ اي ( +1 (١)1-النواة‏ 2 الغازية 
۰ 3- الميتوكوندريا 4- الحرارية و «الإضعاع 
(ب)لتسمح بحدوث التمدد والانكماش بطريقة ا فلا تحدث انحناءات ا 
أوتقوس فى الكبارى | A3‏ 00 
0060-10 06-2 (ب) يتولد تياركهرن فى السلك. 
١ 0270-4 (/)-3‏ 1019-3 لجيه 2- المثانة 
(ب) تصبح الدائرة الكهربية مفتوحة لايمربها تياركهرى 3- خارالماء 4- تیار کهری 


(11) محافظة الدقهلية - إدارة السنبلاوين التعليمية (ب) قانون بقاء الكتلة. 


1 (١)1-عديدة‏ الخلايا 4 ليكوجين (16) محافظة دمياط - إدارة ميت أبو غالب التعليمية 
E e 5 006‏ 127 ()1- () 55 
التوصيل للحرارة . 3-(ب) ودرو 

١‏ 22 (١)1-المجال‏ المغناطيسي 8د اللقرونات (ب) العضلات اللاإرادية 
2 3- قانون بقاء الكتلة اتل السرارق ( 24 ()1- (⁄) (X)-2‏ 
(ب) تنتقل الحرارة من يدك إلى الثلج فتشعر بالبرودة. . 3-)/( 4-)/( 
((1-)⁄( 2-)/( ب) تنتقل الحرارة من اليد إلى الثلج لأن الحرارة تنتقل من الج 
(XK) -4 (X)-3‏ الساخن إلى البارد. 
(ب) يتحكم ف المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها. 3 (1- الخلية 2- الأمعاء الغليظة 
(12) محافظة الدقهلية - إدارة غرب المنصورة التعليمية اتن 4- الجلد 
2ت 100-(ب) 2-(ج) 3-(د) 3-4) (ب) الاستدلال على مرورالتيارات الكهربية الصغيرة. 

7 لآها) يواد حجمالسائلن: (17) محافظة الشرقية - إدارة كفر صقر التعليمية 

a 6-0 (XK) -2 (/)-1() _‏ كن ê‏ 
(K)-4 (X)-3‏ : (ب) لتسمح بحدوث التمدد والانكماش بطريقة آمنة. فلا تحد ر 
(ب) جهازجولجى انحناءات أو تقوس ف الكبارى . 
( *3_ (1)1-الكليتان د الغازلة 22 (1)0-() 00-2 
3- الانصهار 4- تزداد 5 3- (xX)‏ 4-)/( 
(ب)المصباحين (1 ).(2) بخاصية النفاذية الاختيارية 
(13) محافظة كفر الشيخ - إدارة دسوق التعليمية 2- السيتوبلازم 
_ (1)1-الرئة 2- النواة 4- الحمل الحرارى 
CES‏ 4-التمدد ب) ينقى الدم من الفضلات الذائبة فى صورة بول. 
(ب) لأنها تمتص الطاقة من الشمس للقيام بعملية البناء الضولى. (18) محافظة الشرقية - إدارة القنايات التعليمية 
(X)-2 (7)-1(1( 12 (⁄(-2 (K-10) _2‏ 
(X)-4 (%)-3 (X)-4 200‏ 
(ب) حيزحول المغناطيس تظهر فيه آثارالقوة المغناطيسية. (ب) تتمدد الكبارى عند ارتفاع درجات الحرارة. فتحدث انحناءات 


-1)1١(‏ اللاإرادية 2- الكليتان وتقوس يمكن أن يتسبب فى وقوع حوادث 


2 (1)1-جدارالخلية 2- تمدد حراری (ب) يتكون الزجاج 


3- روبرت هوك 4- الغليان 22 (١)1-الخلية‏ 2د المجال الختاظيسن 
(ب) لأن جسيمات الشمع تكتسب طاقة حرارية عند انصهارها 3- درجة الحرارة 4- التوصيل على التوالى 
3١‏ (١)1-البطارية‏ 2- جهازجولجى (ب) الإشعاع 
1 8 البروتينات 4-القضاء 98 (1)1-القلب 2- الدائرة المغلقة 
(ب) عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من 3- زيادة 4- غازية 
الطعام حتى تتمكن الخلايا من الاستمرارف العمل. (ب) 12سم 
(19) محافظة بورسعيد - مديرية التربية والتعليم (23) محافظة المنيا - إدارة المنيا التعليمية 
عل (1)1- (د) 2-(ب) 3-(ج) 4-(1) 12 (١)1-المفتاح‏ الكهرى 2-النسيج 
(ب) لأن البرازهو غذاء غيرمهضوم يخزن فى الأمعاء الغليظة حتى 3- التوصيل 4- الخلية 
مخضم (ب) القلب 
2 )2)10( 00-2 55 8 7 
00-3 درم عه (1)1-() 2-(⁄( 
(ب) العضو(ب) 0 e‏ 
38 9داتجال العتاطيسى 2 الثفرونات (ب) تنتفخ الخلية حتى تنفجر. 
3- الإشعاع الحرارى 4- قانون بقاء الكتلة ( 3 (١)1-الحديد‏ 2- الحركة 
(ب) الحد من سريان التيارالكهرق . 3- الحمل الحرارى 4 الجهازالدورى 
(20) محافظة الإسماعيلية - مديرية التربية والتعليم (ب) لأن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة. 
1_ (1)1-الخلية 2- الصلبة (24) محافظة أسيوط - إدارة أبوتيج التعليمية 
e ١‏ ۱ ا جد 1)7 () 2-(د) 3-(ب) 4-() 
أب) لأنه يخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق . ا 
5 أب) الاتزان الحرارى. 
ھ2 (1)00-(⁄) N (X)-2‏ 7 
م 4-)%( _ (K-10)‏ 0022-2 
(ب) يتوقف مرورالتيارالكهرن ف الدائرة الكهربية وتنطفئ باق 3= 09-4 
المصابيح. (ب) نشعربالحرارة نتيجة انتقال الحرارة من كوب الشاى إلى اليد . 
3 (١)1-تقلل‏ 2- الترمومتر 3+١‏ (١)1-النيكل‏ 2- الكلية 
3- الكليتان 4- التسخين 3- طاقة الحركة 4- الترمومتر 
e‏ واه (ب) لأن البلاستيك من المواد العازلة التى لاتسمح بانتقال الحرارة 
(21) محافظة السويس - إدارة شمال السويس التعليمية خلالها. 
FE FOI‏ مدوم (25) محافظة أسيوط - إدارة القوصية التعليمية 
(ب) لأنها تعمل تلقائيّا ولايمكن التحكم فى حركتها. عد 
سڪ 1 -1)١(‏ النبا 
)2-10( 2-)%( كد سوم 
0060-3 4-)/( ا 
(ب) لايسرى التيارالكهرى ف الدائرة. اكع الوب ام حي 
EA‏ (1)1-الجلد 2- العازلة 2_ (1)1- () 2-)/( 
3-التمدد 4-أعلى 3-)/( 4- (XK)‏ 
(ب)الجهاز (ب) لأنه عند تلف أواحتراق أحد المصابيح تظل باق المصابيح مضيئة 
(22) محافظة بنى سويف - إدارة الواسطى التعليمية 3 (1)1- (ب) 2-(ج) 
1 (1)1-النواة 2- السكر 3-(د) 4-(ب) 
ا 
3- تزداد 4- الكليتان (ب) الإصابة بصدمة كهربية. 
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